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/ ATTENZIONE f f 

(duertester 680 K / Tz TZ.crili 

nr sr:Rir: con cihci'ito vsroKTAiuLE ! ! • 

4 Brevetti Internazionali - Sensibilità 2 0.000 ohms / volt 

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato co^ntro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con laPRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0.5%ll 




IL CIRCUITO STAMPATO PUÒ’ ESSERE RIBALTATO ED ASPORTATO SENZA ALCUNA DIS¬ 
SALDATURA PER FACILITARE L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE. 


' ampiezza del quadrante e minimo ingombro ! (mm. 128x95x32) 
precisione e stabilità di taratura ! (1% in C C. - 2% in C A.!) 
semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura ! 
robustezza, compattezza e leggerezza! (300 grammi) 
accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) 


- protezioni, prestazioni e numero di portate 

MANUALE DI ISTRUZIONI E GUIDA PER RIPARAR! 


E’ COMPLETO DI MANUALE 
SUPERTE5TER 680 R IN CASO DI GUASTI ACCIDENTALI. 


E DA SOLI IL 


IO CAMPI DI MISURA E 

ao PORTATE !!! 


VOLTS C.A: 11 portate: da 2 V. a 2500 V. massimi 

VOLTS CC.: 13 portate; da 100 mV. a 2000 V, 

AMP. C.C.: 12 portate: da 50 fiA a 10 Amp. 

AMP. C.A.: 10 portate: da 200 nA a 5 Amp, 

OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 

Rivelatore di 100 Megaohms. 

REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms. 

CAPACITA’: 6 portate; da 0 a 500 pF - da 0 a 

0,5 uF e da 0 a 50 000 nF in quattro scale. 

FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 

V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V. 

DECIBELS: 10 portate: da — 24 a + 70 dB. 

Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla I C E. 

Vedi Illustrazioni e descrizioni ptu sotto riportate. 

Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione detti errori dovuti atti sbalzi di 
temperatura. 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor¬ 
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura. 

Limitatore statico che permette allo strumento indi¬ 
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, dì poter 
sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI II! 

mille volte superiori alla portata scelta!!! 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni dì tensioni dirette sul circuito ohmetrico 
PRF77n CPFriflt’p^ garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti. 
rlitZ^U oPlCIALE propagandistico L- 23.500 franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. Per pagamenti all’ordine, od 
relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un’inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doooio fondo non visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: grigio 


ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE 

MOLTIPLICATORE RESISTIVO l/OLTMETRO ELETTRONICO 


PROVA TRANSISTORE 
L PROVA DIODI 

"X r a 

MOD, 662 I.C.E. 
Esso può eseguire tut 
te le seguenti misu¬ 
re: Icbo (Ico) - lebo 
(leoi - Iceo - Ices - 
Icer - Vee sat - Vbc 
hFE (11) per i TRANSISTORS c Vf - Ir 
per I diodi. Mimmo peso- 250 gr. - 
Mimmo inpombro: 128 x 85 x 30 mm. - 
Prezzo L fj.200 completo di astuccio - 
pila - puntali e manuale di istruzione 



MOD 2S 




:on transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I C-E. 660. 


Permette di eseguire con tutti i 
Tester I.C.E. della serie 680 mi¬ 
sure resistive in C.C. anche nella 
portata SZ x 100.000 e quindi 
possibiluà di poter eseguire mi¬ 
sure fino a Mille Megaohms senza 
alcuna pila supplementare. 

Prezzo L 3 600 



Tensione C.C da lUl) rnV a 
1000 V. Tensione picco-picco 
da 2.5 V. a 1000 V Impeden 
za d’ingresso P.P. 1,6 Mohms 
con 10 pF m parallelo 
Ohmmetro da 10 K a 100.000 
Megaohms L 40,000 


Al NOSTRI “SUPERTESTER 680’ 

TRASFORMATORE AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 

per misure amperome- 
triche immediate in C A, 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA. - 
2,5-10-25-100-250 e 
500 Amp C A. - Peso: 
solo 290 grammi, Tascabile! - Prezzo 
’L 14 500 completo di astuccio, istru¬ 
zioni e riduttore a spina Mod 29 



Per misurare 1 5-25 
50 -100 Amp C A 
Dimensioni; 

60 X 70 X 30 mm 
Peso 200 gr con a- 
stuccio 

Prezzo L. 9.000 



PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 18 I.C.E. {25000 V C C ) 



Prezzo netto: L 6 000 


LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 

a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 3 20 000 Lux. Ottimo pure co¬ 
me espo simetro!! 

Prezzo netto: L 13 200 


SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a + 40 °C 
e da + 30 a + 200°C 

•- 

Prezzo netto: L 11 500 


SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
romelriche; 25-50 e 100 Amp. C.C 



Prezzo netto; L. 6 000 cad. 


SIGNAL INJECTOR MOO 63 






Iniettore di segnali. 

Esso serve per individuare e localizzare rapidamente guasti ed interruzioni in tutti 
ì circuiti a B.F. - M F. - VHF. e UHF. (Radio, televisori, registratori, ecc.). 
Impiega componenti allo stato solido e quindi di durata illimitata. Due Transisto¬ 
ri montati secondo il classico circuito ad oscillatore bloccato danno un segnale 
con due frequenze fondamentali dì 1000 Hz e 500.000 L. 6.000 


CAUSSOMETRO MOD. 27 I.C.E 


Conesso si può misurare l'esatto campo magnetico con¬ 
tinuo in tutti quei punti ove necessiti conoscere quale 
densità dì flusso sia presente in quel punto; (vedi alto- 
parlanti, dinamo, magneti ecc jProzzo L. 11.500 


SEQUENZIOSCOPIO MOD 28 I C.E 

I 

Con esso si rivela la esatta sequenza 
di fase per il giusto senso rotatorio 
di motori elettrici trifasi 
Prezzo L. 6.000 


OGNI STRUMENTO I.C.E. É GARANTITO. | B VIA RUTILIA, IS/IB 

richiedere cataloghi gratuiti A: EZb :?0141 MILANO - TEL. 531.554/5/6 
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_ LE NOSTRE RUBRICHE 

NOVITÀ LIBRARIE 


TUTTE LE RADIO DEL MONDO MINUTO PER MINUTO 
di Primo Boselli - pagine 29 - L. 2.000 - Ed. Medicea, Firenze 

Questo volumetto, di cui è uscita Tedizione 1976-77, é un orario radio, una guida 
per la ricerca, la sintonizzazione e l'ascolto, all'apparecchio, delle emissioni interna- 
zionafi*puotidiane di radiofonia o BC (Broadcasting), dirette od in transito sull Ita¬ 
lia, dalle ore zero alle ventiquattro, nelle seguenti lingue: italiano, francese, spagno¬ 
lo, portoghese, romeno, tedesco, inglese. 

L'orario in parola é valido sia per l'ora solare (GMT 1), sia per l'ora legale 
(GMT -I- 2) italiana; pertanto la sua durata é da uno a due anni, anche per il fatto 
che a lato di un buon numero di Nazioni emittenti è stata indicata una rosa di fre¬ 
quenze, in uso da parte delle stesse, che tiene conto della propagazione delle radio¬ 
onde, che varia come é noto da stagione a stagione. 

Quest'orario può interessare tutti i radioascoltatori ed in particolare le seguenti 
categorie: radioamatori (SWL, DX, CB, OM). radiotecnici (e relativi laboratori), 
giornalisti, politici, insegnanti e studenti di lingue, insegnanti e studenti delle facol¬ 
tà, istituti, scuole di elettronica, interpreti, ecc. 

INTRODUZIONE ALL'OTTICA CLASSICA E MODERNA 

di Jurgen R. Meyer-Arendt - pagine X484 - L. 12.400 - Zanichelli Editore, Bologna 

Gli eccezionali progressi compiuti negli ultimi due decenni nel settore dell'ottica, sia 
nel campo delle sorgenti di luce (convenzionali o laser), delle componenti (ottiche a 
film sottili, a fibre, ecc.) e dei rivelatori, sia in quello delle nuove tecniche ottiche 
(olografia, elaborazione ottica dei dati, ecc.) hanno contribuito a rendere sempre 
più interessante lo studio di questa disciplina, ma anche sempre più difficoltosa la 
scelta di un testo, per l'insegnamento o lo studio autonomo dell'ottica, che riesca a 
coprirne l'ormai vastissimo panorama. Il desiderio di chi voglia iniziare lo studio di 
questa disciplina è solitamente quello di raggiungere, oltre alla tradizionale cultura 
di base specifica, una conoscenza panoramica della parte pratica, dell'ottica e dei 
suoi sistemi, ed anche di aggiornarsi sui molteplici aspetti delle tecnologie ottiche 
moderne (spettroscopia di Fourier, riconoscimento di caratteri, sistemi olografici, 
ottica laser, ecc.). 

L'"lntroduzione aU'ottica classica e moderna", tradotto in italiano da Sergio 
Martellucci per la Zanichelli, propone una trattazione dell'ottica particolarmente 
adatta a soddisfare tutte queste esigenze. Precedenti traduzioni di ottimi testi di 
ottica di autori stranieri risalgono ormai a circa dieci anni fa. Questo volume si 
occupa specificamente di coprire gli ultimi decenni, durante i quali si sono avuti 
gli sviluppi più importanti dell'ottica moderna, e presenta anche un compendio 
molto armonico dell'ottica classica (geometrica e fisica). All'efficacia didattica con 
tribuiscono i molti esempi numerici, i numerosi problemi che compaiono alla fine 
di ogni capitolo, l'abbondanza di figure e tabelle che completano il testo. Sono 
anche descritte, in carattere di stampa differenziato, alcune esperienze di ottica 
che possono essere utilmente impiegate come guida per eventuali dimostrazioni 
didattiche. Aderenti alle più recenti convenzioni stabilite dalle Commissioni In¬ 
ternazionali sono anche le unità di misura per la Radiometria e la Fotometria. Una 
novità, per i testi italiani, sono poi le circa 250 note storiche e bibliografiche, che 
soddisfano la naturale curiosità del lettore e lo iniziano alla pratica della ricerca 
bibliografica. 
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IKTTRODrZIOIVE Al 
CODICI PER 
CALCOLATORE 


NOZIONI FONDAMENTALI PER LA 
PROGRAMMAZIONE DEGLI ELABORATORI 
ELETTRONICI: CODICE BINARIO, 
OTTALE, ESADECIMALE E BCD. 


Gli elaboratori elettronici ed altri tipi di 
macchine numeriche comunicano per mezzo 
di linguaggi basati sulle cifre 1 e 0; se si desi¬ 
dera stabilire una comunicazione significati¬ 
va tra l'uomo e la macchina, è indispensabile 
avere una buona padronanza di tali linguaggi. 
Nel campo dei calcolatori elettronici sono 
attualmente in uso quattro sistemi di nume¬ 
razione. Per le comunicazioni fra esseri uma¬ 
ni viene utilizzato il sistema di numerazione 
"decimale" o in base 10 (nig), basato sulle 
cifre che vanno da 0 a 9. Gli altri tre sistemi 
numerici sono: il binario (in base 2, o n^), 
rottale (in base 8, o n^) e l'esadecimale (in 
base 16, o nj^). 

La conversione di un numero da un siste¬ 
ma all'altro è abbastanza semplice. Esaminia¬ 
mo le relazioni che sussistono tra i vari siste¬ 
mi e le particolarità di ciascuno di essi. 

Il sistema binario - Il codice binario è il 
sistema di numerazione fondamentale in uso 
nette macchine digitati. Essenzialmente esso 
non è altro che una rappresentazione del si¬ 
stema decimale con cifre 1 e 0. L'uso di que¬ 
sto sistema di numerazione presenta però un 
grande svantaggio, che ne sconsiglia l'impie¬ 
go nella grande maggioranza dei casi con gli 


elaboratori digitali, ed è costituito dal fatto 
che la rappresentazione binaria di un numero 
decimale diviene sempre più ponderosa a ma¬ 
no a mano che il numero rappresentato au¬ 
menta di valore (cioè, in altre parole, i nume¬ 
ri binari hanno troppe cifre). 

Un semplice esempio aiuterà a capire co¬ 
me deve essere usato il sistema di numerazio¬ 
ne binario; proviamo a convertire ì seguenti 
numeri decimali: 69 |q, 230jq, 1976jq e 
52801 iQ in numeri binari (è importante ac¬ 
compagnare con un indice ogni numero che 
si scrive, in modo da specificare in quale si¬ 
stema di numerazione si intende esprimerlo, 
quando in uno scritto si impiegano diversi si¬ 
stemi di numerazione. Gli indici da usare in 
ciascun sistema sono quelli riportati nel para¬ 
grafo precedente, cioè: 2 per il sistema bina¬ 
rio, 8 per rottale, 10 per il decimale e 16 per 
l'esadecimale). I quattro numeri che abbia¬ 
mo scelto casualmente serviranno per illu¬ 
strare gli inconvenienti del sistema di nume¬ 
razione binario. 

Il sistema di numerazione binario è sem¬ 
plicemente una rappresentazione composta 
con le cifre 1 e 0. Nella formazione dei nu¬ 
meri binari si procede da destra verso sini¬ 
stra, e se in una posizione c'è 1, al quale si 
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debba aggiungere un altro 1 per continuare 
la numerazione, a! suo posto si scriverà 0 e 
si riporterà 1 a sinistra, nella posizione adia¬ 
cente. La seguente è una tabella di equiva¬ 
lenza tra i primi sedici numeri decimali, da 
0 a 15, ed i numeri binari equivalenti. 


Decimale 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


Binario 

0 

1 

10 

11 

100 

101 

110 

111 

1000 

1001 

1010 

1011 

1100 

1101 

1110 

1111 


Si osservi come sussista una progressione 
logica dei numeri espressi nel codice binario 
e come il numero di cifre utilizzate aumenti 
a mano a mano che si sale. Si noti anche co 
me l'aggiunta di una cifra ulteriore alla sini¬ 
stra del numero avvenga in corrispondenza 
delle potenze di 2 (2^), cioè; 2, 4, 8, 16, 32, 
ecc. Un'osservazione finale da fare è la se¬ 
guente: la cifra 0 ha sempre un significato 
numerico in qualunque linguaggio numerico 
per macchine digitali. 

A questo punto possiamo effettuare le 
conversioni procedendo a passo a passo. La 
prima cosa da fare è di elencare in una riga 
tutte le potenze di 2 che serviranno per fare 
la conversione, e di scrivere accanto ad esse 
il numero decimale equivalente, seguendo lo 
schema illustrato nella fig. 1. Ciascuna posi¬ 
zione deve venire riempita con 1 oppure con 
0 (chiamati "bit"), a seconda del valore di 
posizione impiegato nella costruzione del nu¬ 
mero. Se il valore viene usato si scrive 1, se 
invece non viene usato si scrive 0 (mettendo 
0 il valore di posizione va escluso dal cal¬ 
colo). 

Si inizia ad effettuare la conversione scri¬ 
vendo 1 in corrispondenza del più grande nu¬ 
mero decimale il cui valore non supera quel¬ 
lo del numero che si desidera convertire. Suc¬ 
cessivamente sì fa la differenza tra il numero 
da convertire e quello sotto al quale si è po¬ 


sta la cifra 1, per determinare quale sia il 
prossimo numero sotto cui si deve scrivere la 
cifra 1. Si rammenti anche che non bisogna 
mai ottenere come risultato della sottrazione 
un numero negativo: sono ammessi solamen¬ 
te valori della differenza positivi oppure 
nulli. Le posizioni che non vengono riempite 
con un 1 devono ospitare uno 0. Si procede 
ad effettuare tutte le sottrazioni successive 
che sono necessarie per riempire tutte le co¬ 
lonne, fino a che il risultato finale non sia 
pari esattamente a zero; se a questo punto 
dovessero avanzare posizioni libere alla de¬ 
stra, si scrivono altrettanti zeri. Per verificare 
l'esattezza del procedimento di conversione 
è sufficiente sommare semplicemente tutti i 
numeri uguali alle potenze di 2 sotto ai quali 
è scritto 1 e controllare che il risultato sia 
uguale al numero decimale di partenza (que¬ 
sto procedimento è appunto quello che si se¬ 
gue per convertire qualunque numero bina¬ 
rio nel numero decimale equivalente). 

La rappresentazione nel sistema di nume¬ 
razione binario dei numeri decimali usati nel 
nostro esempio, che si ottiene alla fine del 
procedimento di conversione, è mostrata nel¬ 
la parte inferiore della fig. 1. Si osservi il nu¬ 
mero crescente di cifre che devono essere ag¬ 
giunte a mano a mano che il numero decima¬ 
le da rappresentare aumenta di valore. 

Una volta che si è ben compreso il mecca¬ 
nismo del codice binario, è molto più facile 
capire anche quello del codice ottale e del 
codice esadecimale ed apprenderne il funzio¬ 
namento. 

Il codice ottale - E' possibile alleggerire in 
modo notevole la rappresentazione di un nu¬ 
mero decimale, eliminando la ponderosità 
tipica del codice binario, passando da questo 
ad un codice più efficiente, quale è quello 
ottale. Un numero in ottale è composto da 
un terzo soltanto delle cifre necessarie per 
rappresentare il medesimo numero in bina¬ 
rio. Dopo aver portato a termine la conver¬ 
sione di un numero decimale in numero bi¬ 
nario, è necessario suddividere quest'ultimo 
in gruppi di tre cifre partendo da destra e 
procedendo verso sinistra. 

Qualunque numero binario composto da 
tre cifre può avere un valore compreso fra un 
minimo pari a 000, ed un massimo pari a 
111. A questo punto, per ottenere la rappre¬ 
sentazione equivalente in codice ottale è suf¬ 
ficiente effettuare la conversione in senso in¬ 
verso, in modo da rappresentare ciascun 
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POTENZA DI 2 (2") 


VALORE 

DECIMALE 


LTV tO CM 


<M CO C\J 


CO V£) CD Tt 

CTv CNJ CO VO CO 

T- O O O T- ir» c\j 

00 CO ^ lA co T- 


00 'l- CO ^ 


69 

5 

1 



1 0 0 0 1 

:I 


0 




8-8 = 0 

x_ 



250io 

1976io 

52801^0 


IOOOIOI 2 
IIIOOIIO 2 
1111011IOOO 2 
IIOOIIIOOIOOOOOI2 


Fig. 1 ' Conversione di un numero decimale in un numero binario equiva¬ 
lente. La rappresentazione finale ne! sistema di numerazione binario dei 
quattro numeri decimali presi come esempio è mostrata qui sopra a destra. 
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gruppo di tre cifre binarie con il proprio 
equivalente decimale. Il numero più piccolo 
che si può ottenere è pari a 0 (000), mentre 
il più grande è pari a4 + 2+1 = 7(111). 
Rammentando sempre che lo 0 è significati¬ 
vo, si ottiene il seguente sistema di numera¬ 
zione in base 8. 


Decimale 

Binario 

Ottale 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

10 

2 

3 

11 

3 

4 

100 

4 

5 

101 

5 

6 

110 

6 

7 

111 

7 

8 

1000 

10 

9 

1001 

11 

10 

1010 

12 

11 

1011 

13 

12 

1100 

14 

13 

1101 

15 

14 

Ilio 

16 

15 

1111 

17 


250,0 

1976,0 


52801,0 


= 001000101 , 
i05a 

= 011100110, 
346g 

= 011110111000 , 


3670q . 

= 0011O0111001000001 



2 


I47101g 


Fig. 2 - Numeri ottali equivalenti 
ai quattro numeri decimali 
presi ad esempio ne! testo. 


Quando si effettua la conversione per pas¬ 
sare dalla rappresentazione mediante il siste¬ 
ma di numerazione binario a quella mediante 
il sistema di numerazione ottale, si può veri¬ 
ficare il caso in cui l'ultimo gruppo a sinistra 
sia composto soltanto di una o di due cifre. 
Per poter continuare ad applicare il metodo 
di conversione è sufficiente assumere che le 
cifre mancanti siano costituite da 0. 

La rappresentazione nel sistema di nume¬ 
razione ottale dei numeri decimali usati nel 
nostro esempio è mostrata nella fig. 2. 

Il codice esadecimale - Un codice ancora 
più efficiente di quello ottale per rappresen¬ 
tare i numeri decimali é il codice esadecima¬ 
le. In questo caso il numero binario equiva¬ 
lente viene suddiviso in gruppi di quattro ci¬ 
fre (da destra verso sinistra), ed il valore mas¬ 
simo del numero binario che si ottiene dal 
processo di segmentazione è IIII 2 . P^ri a 
8 + 4+2+1 = 15 jq. Anche in questo caso 
si conta a partire da 0, come si fa normal¬ 
mente per i numeri decimali, però ci sì arre¬ 
sta al numero 9. In tal modo rimangono an¬ 
cora da contare sei numeri per arrivare al 
massimo consentito, che è pari a sedici nu¬ 
meri. Non é lecito proseguire utilizzando il 
numero 10 come numero successivo, poiché 
esso costituisce il primo numerale del succes¬ 
sivo gruppo esadecimale. Si procede invece 
contando con l'ausilio delle prime sei lettere 
dell'alfabeto, dalla A alla F, nel modo se¬ 
guente: 


Decimale 

Binario 

Ottale 

Esadecimale 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

10 

2 

2 

3 

11 

3 

3 

4 

100 

4 

4 

5 

101 

5 

5 

6 

110 

6 

6 

7 

111 

7 

7 

8 

1000 

10 

8 

9 

1001 

11 

9 

10 

1010 

12 

A 

11 

1011 

13 

B 

12 

1100 

14 

C 

13 

1101 

15 

D 

14 

Ilio 

16 

E 

15 

1111 

17 

F 
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69 


10 


01000101 ^ 

Tr^ 

45i6 


230io 


11100110 ^ 


E6i6 


1976,0 


= 011110111000 . 


7B8i6 


52801 


10 


1100111001000001o 

TTTT 


CE41i6 


Fig. 3 - Conversione net sistema 
di numerazione esadecimaie 
dei quattro numeri decimali. 


Per effettuare la conversione di un nume¬ 
ro decimale alla sua rappresentazione me¬ 
diante il sistema di numerazione esadecima¬ 
ie, è necessario innanzitutto rappresentare il 
numero decimale di partenza per mezzo del 
sistema di numerazione binario. Successiva¬ 
mente si deve segmentare il numero binario 
ottenuto in gruppi di quattro cifre e, quindi, 
assegnare a ciascun gruppo binario di quattro 
cifre il proprio corrispondente esadecimaie. 
La rappresentazione nel sistema di numera¬ 
zione esadecimaie dei numeri decimali usati 
nel nostro esempio viene fatta secondo il 
procedimento illustrato nella fig. 3. 

Per effettuare la conversione inversa di un 
numero espresso mediante il sistema di nu¬ 
merazione esadecimaie nella forma decimale 
si deve innanzitutto trasformare il numero 
esadecimaie in numero binario e, quindi, pas¬ 
sare da questo al numero decimale equiva¬ 
lente. 

Codice BCD - Questo sistema di codifica¬ 
zione, comunemente conosciuto con la sigla 
BCD (Binary Coded Decimai, cioè codifica¬ 
zione binaria di un numero decimale), è quel¬ 


10 più semplice da ottenere partendo da un 
numero decimale. Invece di considerare il 
numero decimale nel suo insieme, si tratta 
ciascuna delle cifre che lo compongono co¬ 
me un'entità a sé stante e la si converte se¬ 
condo la codifica BCD. Un numero binario 
composto da quattro bit viene fatto corri¬ 
spondere ad ognuna delle cifre del numero 
decimale. Il motivo per cui si deve usare un 
numero binario di quattro cifre risiede nel 
fatto che il sistema di numerazione decimale 
utilizza dieci numeri (da 0 a 9) e, di conse¬ 
guenza, il numero binario più piccolo che 
si può avere è pari a 0000, mentre quello più 
grande è pari a 1001, che rappresentano, ri¬ 
spettivamente, il numero 0 ed il numero 9. 

La rappresentazione dei numeri decimali 
usati nel corso dei nostri esempi, mediante 

11 codice BCD, è la seguente. 


Decimale 

69 

230 

1976 

52801 


BCD 

0110 1001 
0010 0011 0000 
0001 1001 0111 Olio 
0101 0010 1000 0000 0001 


Si osservi che quando si scrive un numero 
codificato secondo il sistema BCD é necessa¬ 
rio lasciare un piccolo spazio tra ciascuno dei 
gruppi binari di quattro bit, in modo da per¬ 
metterne l'identificazione. Il sistema dì codi¬ 
ficazione BCD è l'unico che richieda l'inter¬ 
posizione di tali spazi; per questo motivo 
non è necessario identificare i numeri per 
mezzo di un indice, a meno che si debba 
convertire un numero decimale composto da 
una sola cifra, nel qual caso si rende oppor¬ 
tuno usare come indice la sigla BCD medesi¬ 
ma. 


Conclusione - In questo articolo abbiamo 
esaminato quattro sistemi fondamentali di 
numerazione usati nel campo delle apparec¬ 
chiature digitali. Fra tutti, il sistema esadeci¬ 
maie è il più efficiente, ma ha lo svantaggio 
di richiedere sia sìmboli numerici sia simboli 
alfabetici. Il sistema ottale, leggermente me¬ 
no pratico, gode invece del vantaggio di im¬ 
piegare solamente numeri decimali di signifi¬ 
cato immediato. I sistemi di numerazione 
meno efficienti sono quello binario e quello 
BCD. Quest'ultimo è di gran lunga il meno 
efficiente, poiché richiede un numero di spa¬ 
zi che è cinque volte superiore (compresi i 
necessari spazi bianchi) a quello richiesto dal 
numero decimale corrispondente. ★ 
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LE NOSTRE RUBRICHE 



Un elicottero radiocomandato, 
denominato Wisp, è stato pre¬ 
sentato alla Mostra Aereonauti¬ 
ca Internazionale di Farnbo- 
rough in Inghilterra. Può svolge¬ 
re una notevole quantità di 
servizi civili, come ad esempio 
sorvegliare il traffico, control¬ 
lare linee elettriche, individuare 
focolai di incendi, ecc. Studiato 
e realizzato dalla compagnia 
britannica Westland Helicopters 
Ltd., il "Wisp" può volare alla 
velocità di 70 nodi ed è munito 
di una telecamera per inviare a 
terra le immagini; sarà presto 
seguito da un fratello maggiore 
chiamato "Wideye" (cioè occhio 
aperto), il quale avrà la forma di 
un sigaro e sarà dotato di appa¬ 
recchi di controllo ancora più 
sofisticati e perfezionati. 




Realizzato dalla ditta inglese Redifon Tele- 
communications Ltd., l'equipaggiamento 
per navigazione denominato Redifon Omega 
è il primo del suo genere disegnato per spe¬ 
cifico uso marino ed è in grado di dare la 
posizione di una nave entro una o due miglia 
marine. La Reale Marina britannica ha più di 
cento di questi apparecchi riceventi in fun¬ 
zione; inoltre sono ora state installate tre 
stazioni addizionali riceventi nella rete Ome¬ 
ga che formano l'unico sistema iperbolico 
di comunicazione. L'apparecchiatura trac¬ 
cia continuamente i segnali di tutte te tra¬ 
smittenti Omega per fornire tre linee iper¬ 
boliche di posizione dell'area coperta, pre¬ 
scindendo dalle condizioni atmosferiche o 
dall'orario. 









Questo nuovo teleobiettivo bri¬ 
tannico per telecamera, realizza¬ 
to dalla ditta inglese Rank Op- 
tics, rappresenta un grande pas¬ 
so avanti per quanto riguarda le 
prestazioni qualitative e si può 
adottare sia sulle telecamere 
fisse sia su quelle mobili. Il nuo¬ 
vo teleobiettivo, denominato 
"Varotal MRL", è disponibile 
in due versioni, una standard ed 
una portatile; entrambe com¬ 
prendono una serie di tre lenti 
intercambiabili che permettono 
un'ampiezza de! campo visivo 
da 1 grado fino a 52 gradi. Si 
può impiegare per riprese sia in¬ 
terne sia esterne ed anche per 
circuiti chiusi laddove si desi¬ 
dera una visione perfetta. Nel 
complesso, il nuovo teleobietti¬ 
vo offre una grande flessibilità 
di impiego ed una notevole va¬ 
rietà di scelta, unitamente ad 
un prezzo accessibile. 



Uno dei problemi di più difficile soluzione per i costruttori di aerei è sempre stata la 
visibilità piuttosto ristretta dei piloti; ora però la British Aircraft Corporation ha messo 
a punto un nuovo schermo "panoramico" che allarga il campo visivo dei piloti in ogni 
fase di volo fino a 282 gradi in azimuth ed a circa 45 gradi in altezza. La novità è costi¬ 
tuita da un simulatore chiamato Panoramic Vision System (Sistema di Visione Panora¬ 
mica) composto da uno schermo cilindrico translucido del diametro di 1,5 m per 1,8 m 
di altezza e da tre proiettori laterali. 





I RIVOLUZIONARI 
MICROELABORATORI 


Ecco su quale strada si muovono 
ì costruttori di apparecchiature per 
misure in un futuro non troppo lontano 


Negli ultimi anni ì circuiti integrati micro- 
elaboratori ("MPU", cioè microprocessing 
unit) hanno trovato una certa diffusione co¬ 
me unità centrale di calcolo in alcuni "com¬ 
puter" digitali, molti dei quali hanno anche 
destato l'interesse degli sperimentatori dilet¬ 
tanti. Osservando con attenzione gli ambien¬ 
ti industriali, si ricava l'impressione che un 
gran numero di progettisti (specialmente 
quelli che si occupano di apparecchiature per 
misura) si stia orientando sempre più decisa¬ 
mente verso l'impiego dei circuiti microela¬ 
boratori integrati in sistemi elettronici diver¬ 
si dai computer. 

Alcune grosse società che producono ap¬ 
parecchiature per misura prevedono che la 
introduzione dei circuiti microelaboratori in¬ 
tegrati nella strumentazione per analisi e 
misura ne rivoluzionerà completamente le 
caratteristiche entro i primi anni del prossi¬ 
mo decennio. Un esperto del settore afferma 


che almeno il 65% delle apparecchiature che 
verranno prodotte entro il 1982 farà uso di 
microelaboratori integrati. Questi strumenti 
saranno talmente sofisticati da essere in gra¬ 
do di eseguire alcuni tipi di misurazioni at¬ 
tualmente addirittura impensabili. Anche ai 
nostri giorni è stato realizzato un oscillosco¬ 
pio (il cui prezzo è però dell'ordine di diversi 
milioni di lire) che utilizza il circuito integra¬ 
to microelaboratore 8080 e che dà la possibi¬ 
lità di eseguire misure sbalorditive. 

Gli inizi - Pochi anni or sono furono messi 
in commercio circuiti logici digitali e visua¬ 
lizzatori numerici di costo contenuto adatti 
per essere montati in alcuni strumenti per 
misura tra cui, in modo particolare, i multì- 
metri digitali ed i contatori di frequenza. 

Per rendersi conto di quanto siano ormai 
diffusi questi strumenti, è sufficiente scorre¬ 
re le pagine di una qualunque rivista di elet- 
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tronica; si avrà occasione di vedere invaria¬ 
bilmente un nuovo strumento che utilizza 
ampiamente questi circuiti numerici. Molti 
di tali nuovi strumenti sono in grado di ese¬ 
guire misure impensabili fino a pochi anni fa, 
ma che nella pratica si rivelano estremamen¬ 
te utili. Naturalmente, dopo che ci si è resi 
conto delTutilità dei circuiti logici numerici 
negli apparecchi per misura, il loro uso è sta¬ 
to esteso anche agli apparecchi analogici in¬ 
troducendo, contemporaneamente, circuiti 
convertitori analogico/digitali (A/B) sempre 
più perfezionati come interfaccia tra le gran¬ 
dezze analogiche e le grandezze digitali. 

In tal modo i circuiti integrati microela¬ 
boratori si vengono a porre come strumento 
naturale {insieme con tutta la logica ad essi 
associata) per la elaborazione delTenorme 
quantità di dati numerici che sarà presto a 
nostra disposizione quando utilizzeremo tali 
perfezionati strumenti di misura. 

Gli sviluppi futuri - La domanda alla qua¬ 
le si deve rispondere per valutare l'utilità e 
la convenienza dell'impiego dei circuiti inte¬ 
grati microelaboratori negli apparecchi per 
misura deve essere tesa ad individuare i van¬ 
taggi che derivano da questo uso rispetto a 
quelli ottenibili con la strumentazione attual¬ 
mente disponibile. Esaminiamo un po' più 
da vicino alcuni strumenti; si consideri, per 
esempio, un multimetro, sia del vecchio tipo 
a valvole sia del tipo più recente con compo¬ 
nenti allo stato solido, e si osservi con atten¬ 
zione il numero di manopole e di pulsanti di 
controllo disposti sul pannello frontale, di 
cui questo strumento è dotato. Un interrut¬ 
tore serve a predisporre lo strumento per ef¬ 
fettuare misure di tensioni, sia continue sia 
alternate, di resistenze, oppure di correnti; 
in corrispondenza ad ognuna di queste fun¬ 
zioni vi è un interruttore che serve per sce¬ 
gliere la portata (in genere esistono diverse 
portate per ogni funzione); vi è poi ancora 
una manopola per la regolazione dello zero 
oppure per la regolazione della scala dei va¬ 
lori di resistenza. 

All'atto della misura occorre decidere 
quale portata si desidera usare e infine è ne¬ 
cessario osservare attentamente l'indicazione 
dell'indice dello strumento di misura per in¬ 


terpretare correttamente il valore della gran¬ 
dezza sotto misura in mezzo ad una moltitu¬ 
dine di scale. Ci si rende facilmente conto 
come la probabilità di commettere un errore 
di lettura aumenti a mano a mano che si 
compiono le diverse operazioni necessarie 
per la predisposizione del multimetro. 

Consideriamo ora le semplificazioni offer¬ 
te da un moderno multimetro digitale; innan¬ 
zitutto il numero di selettori e di manopole 
di controllo è sensibilmente inferiore, e tale 
riduzione nel numero di controlli da predi¬ 
sporre manualmente è resa possibile grazie 
ad un più alto grado di automatismo dello 
strumento; molto spesso, infatti, il multime¬ 
tro digitale è dotato di circuiti automatici 
per la selezione della portata giusta, per l'az¬ 
zeramento della lettura e per la scelta della 
polarità, ed inoltre il valore della grandezza 
sotto misura viene mostrato in forma nume¬ 
rica per mezzo di cifre composte da sette 
segmenti la cui lettura non lascia adito ad al¬ 
cun dubbio. Naturalmente non si vuole con 
questo affermare che gli strumenti analogici 
di misura siano oramai da relegare in un mu¬ 
seo; vi sono infatti numerosi casi in cui l'im¬ 
piego di strumenti analogici si rivela la scelta 
migliore, tuttavia uno strumento digitale può 
quasi sempre sostituire con successo uno 
strumento analogico per misura. 

La tecnica digitale ha inoltre permesso di 
costruire strumenti di misura di cui non esi¬ 
ste un esatto equivalente analogico; si può ci¬ 
tare il caso del contatore digitale di frequen¬ 
za il cui avvento è stato reso possibile dall'in¬ 
troduzione dei circuiti logici digitali di basso 
costo. Il contatore digitale di frequenza co¬ 
stituisce senza dubbio una innovazione im¬ 
portante nel campo degli apparecchi di misu¬ 
ra ed il suo impiego permette di risolvere ra¬ 
pidamente un gran numero di problemi in 
molti laboratori; il numero di manopole di 
controllo di questo strumento è ridotto al 
minimo ed il suo uso è estremamente sem¬ 
plice. 

Il contributo dei microelaboratori - In 

questa panoramica di tecniche digitali è inte¬ 
ressante domandarsi quale posto venga ad es¬ 
sere occupato dai circuiti microelaboratori 
integrati e quali siano i vantaggi derivanti dal 
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loro uso. Innanzitutto, un circuito microela* 
boratore integrato può essere inserito in una 
apparecchiatura per misura in modo da costi¬ 
tuire una unità programmabile per il rileva¬ 
mento automatico di dati ad alta velocità e 
per la misura di questi. In secondo luogo il 
circuito microelaboratore integrato può es¬ 
sere predisposto in modo tale da produrre un 
segnale udibile di avvertimento ogniqualvolta 
uno dei dati rilevati ha un valore che eccede 
un limite stabilito; in questa eventualità si 
può anche fare in modo che avvenga in mo¬ 
do automatico una stampa (oppure una qua¬ 
lunque forma di riproduzione grafica) dei 
dati errati. 

Un modello molto noto di autovettura 
prodotto da una grande fabbrica europea è 
dotato di uno speciale connettore per “com¬ 
puter" il quale dà la possibilità, quando il 
veicolo viene portato per le operazioni di 
manutenzione presso un'officina opportuna¬ 
mente attrezzata, di collegare la vettura al 
terminale di un'apparecchiatura automatica 
per misura e di ottenere rapidamente una 
diagnosi sull'efficienza di un gran numero di 
componenti. Questo tipo di impiego può es¬ 
sere certamente esteso ad un gran numero di 
apparecchiature diverse; si può prevedere che 
in un futuro non molto lontano verrà stabili¬ 
to di comune accordo fra tutte le industrie 
un insieme di norme che permettano di "in¬ 
terfacciare" le apparecchiature commerciali 
(in modo del tutto simile al processo di nor 
malizzazione operato dall'IEEE - "Institute 
of Electrical and Electronic Engineer" - nel 
campo delle apparecchiature professionali). 

Si immagini di dover effettuare alcune mi¬ 
sure su un apparecchio radioricevitore MF 
(o su un televisore, oppure su un'apparec¬ 
chiatura audio) dotato,di uri'connettore di 
tipo "standard", cioè uguale per tutti i siste¬ 
mi del medesimo tipo, disposto sul pannello 
posteriore. Tutto quello che si rende neces¬ 
sario fare in questo caso consiste nell'inserire 
il terminale dell'apparecchio automatico per 
misura/unzionante con un circuito microela¬ 
boratore integrato, entro il connettore per 
ottenere il valore di tutte le grandezze di 
maggiore importanza; il circuito provvede- 
rebbe automaticamente ad effettuare un pa¬ 
ragone tra i valori misurati ed i valori teorici 


che dovrebbero essere assunti dalle grandez¬ 
ze ed a segnalare qualunque funzionamento 
non perfetto per mezzo di un segnale sonoro 
oppure stampando una qualsiasi forma di av¬ 
vertimento. 

Secondo il medesimo principio si può im¬ 
maginare di realizzare un oscilloscopio con 
prestazioni superiori, tale che, collegato con 
qualunque parte difettosa ed azionati pochi 
tasti di una unità calcolatrice, renda possibile 
visualizzare la diagnosi a chiare lettere sullo 
schermo a raggi catodici. 

I circuiti microelaboratori integrati non 
soltanto rendono possibile la realizzazione di 
una quantità fantastica di apparecchi per mi¬ 
sura, ma contribuiscono anche a ridurre il 
prezzo dei sofisticati e costosi strumenti at¬ 
tualmente prodotti, in quanto un medesimo 
microcircuito di base può venire utilizzato in 
un gran numero di apparecchi diversi sempli¬ 
cemente cambiando la circuiteria accessoria. 
E' risaputo, infatti, che il prezzo di un com¬ 
ponente è inversamente proporzionale al nu¬ 
mero di circuiti differenti in cui esso trova 
impiego. 

Non si pensi però che le applicazioni di 
cui si è fatta menzione siano ancora di là da 
venire. Visitando la mostra organizzata di re¬ 
cente a New York dall'IEEE oppure la WE- 
SCON tenutasi in California, ci si è potuto 
rendere conto che l'impiego dei circuiti mi¬ 
croelaboratori integrati negli apparecchi per 
misura è oramai molto diffuso. Sebbene il 
prezzo di tali strumenti sia ancora alquanto 
elevato, è prevedibile che abbastanza presto 
apparecchiature con caratteristiche simili ma 
con prezzi notevolmente più bassi verranno 
messe in commercio e saranno pertanto ac¬ 
cessibili anche agli sperimentatori dilettanti. 
Recentemente il prezzo di alcuni circuiti mi¬ 
croelaboratori integrati è sceso, negli Stati 
Uniti, al di sotto del livello di 10 dollari e 
pertanto verso essi comincia ad orientarsi 
l'interesse delle ditte che fabbricano apparec¬ 
chiature per misura. Quando un singolo cir¬ 
cuito microelaboratore integrato del costo di 
10 dollari è in grado di sostituire quindici o 
venti circuiti integrati TTL del costo di 1 dol¬ 
laro, significa che la strada è oramai aperta 
verso l'impiego dei circuiti integrati micro- 
elaboratori. ★ 
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SCEGLIENDO LA SONDA PIU' ADATTA 
PER CIASCUNA APPLICAZIONE, 

SI POSSONO RIDURRE GLI ERRORI DEL 50Z E ANCHE PIU' 


Di solito, si ritiene che ciò che è mostrato 
sullo schermo di un oscilloscopio costituisca 
una rappresentazione "perfetta" dei fenome¬ 
ni che avvengono alTinterno dei circuiti. In 
realtà, quando si invia un segnale alTingresso 
di un oscilloscopio sì può perdere una parte 
notevole delTinformazione relativa al segnale 
se la sorgente di questo non ha un'impeden¬ 
za perfettamente accordata con quella dei 
circuiti di ingresso dell'oscilloscopio. Dal mo¬ 
mento che questi strumenti, dotati di una 


larghezza di banda sufficiente per la riprodu¬ 
zione corretta delle forme d'onda, sono mol¬ 
to costosi, è assai importante fare in modo 
che le prestazioni da essi offerte non venga¬ 
no ridotte a causa di una qualunque pertur¬ 
bazione, e tanto meno per colpa di un fatto 
cosi' banale come può essere il collegamento 
di una sonda inadatta all'ingresso deH'oscillo- 
scopio. 

La scelta errata del tipo di sonda da usare 
per una certa applicazione può far si' che il 
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segnale che raggiunge roscilloscopio sia privo 
di alcune delle caratteristiche che invece si 
vorrebbero studiare. Il trasferimento corret¬ 
to del segnale dal punto di misura fino all'in¬ 
gresso delToscilloscopio può diventare la par¬ 
te più critica di una misura, specialmente alle 
alte frequenze, se non si adottano le oppor¬ 
tune precauzioni. 

In alcuni casi, un semplice filo può essere 
più che adeguato per trasmettere il segnale 
al rosei II oscopio. Anche le sonde attenuatrici 
di tipo passivo vendute insieme alla maggior 
parte dei nuovi oscilloscopi funzionano qua¬ 
si sempre in modo molto soddisfacente. Tut¬ 
tavia, se si vuole sfruttare appieno la grande 
larghezza di banda degli oscilloscopi moderni 
e se si desidera impiegarli nelle applicazioni 
sofisticate di cui sono capaci, é assolutamen¬ 
te necessario adattare tra loro la sonda e 
l'oscilloscopio, in modo da ottenere misure 
accurate e significative. Se si trascura di rea¬ 
lizzare questo adattamento, si possono otte¬ 
nere risultati affetti da errori del 50% od an¬ 
che più. 

Gli effetti dell'Impedenza - L'ingresso ver¬ 
ticale del rosei II oscopio al quale viene colle¬ 
gata la sonda è dotato o di un'impedenza di 
valore elevato oppure di una impedenza del 
valore di 50 H (fig. l-a). In entrambi i casi. 


l'impedenza è quella che risulta dal collega¬ 
mento in parallelo di una resistenza con una 
capacità (i valori sono approssimativamente 
quelli che compaiono nella figura). Il circui¬ 
to equivalente di qualunque sonda può an¬ 
che essere rappresentato per mezzo di un cir¬ 
cuito parallelo RC (fig. 1-b). 

Per valutare quali possono essere gli ef¬ 
fetti prodotti sul segnale da una certa com¬ 
binazione oscilloscopio-sonda, è conveniente 
semplificare la rappresentazione della sonda 
mediante lo schema mostrato dalla fig. 1-c. 
Si osservi che i valori riportati sullo schema 
elettrico sono quelli che vengono "visti" 
guardando dalla parte del puntale della son¬ 
da. Quindi, la serie dei resistori Rp e Rs dà 
luogo ad una resistenza il cui valore tipico è 
di 10 MLZ circa (R|N)r e la serie dei conden¬ 
satori Cp e Cs è equivalente ad un condensa¬ 
tore (C(|\i) la cui capacità è di 6,7 pF circa. 

A mano a mano che R|n diminuisce, una 
corrente di intensità crescente viene assorbi¬ 
ta dal circuito sotto misura. Quando Rqsj 
raggiunge un valore pari a quello dell'impe¬ 
denza presentata dalla sorgente del segnale, 
gli errori introdotti a causa del carico resisti¬ 
vo divengono notevoli. L'errore percentuale 
può essere calcolato mediante la formular 
100 Zg/(Zg +Z|n) 

in cui Z|N è l'impedenza presentata dalla 



La sonda Tektronix P 6045, dotata di stadio di isolamen¬ 
to con FET, fornisce un'attenuazione de! segnale pari a 
1:1, 10:1 oppure 100:1 con un tempo di salita di 1,5 nsec. 
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Fig. 1 - Circuiti elettrici d'ingresso 
tipici degli oscilloscopi: 
a) circuiti per oscilloscopi con 
alta e bassa impedenza; 
b) circuito con sonda passiva 
a partitore; c) circuito elettrico 
equivalente della combinazione 
mostrata nel particolare. 



combinazione parallelo di R||V| e di C||sj. 

Se il carico a cui è sottoposto il circuito 
sotto misura è piccolo, l'ampiezza del segna¬ 
le diminuisce solamente di una piccola quan¬ 
tità; se, invece, il carico è molto forte, la cor¬ 
rente erogata dalla sorgente può essere tal¬ 
mente intensa che il circuito può assumere 
un comportamento non lineare, oppure può 
dar luogo alla saturazione, oppure ancora 
può cessare di funzionare del tutto. 

Da queste considerazioni si ricava quindi 
la prima regola da osservare quando si sceglie 
una combinazione oscilloscopio-sonda. 

REGOLA 1 - Per fare in modo che gii er¬ 
rori dovuti ai carico resistivo siano inferiori 
atri 7^ si deve scegliere una combinazione 
oscilloscopio-sonda che presenti una resisten¬ 
za equivalente di ingresso (Rin) almeno cen¬ 
to volte maggiore dell'impedenza della sor¬ 
gente de! segnate. 

Il condensatore che sì trova nella sonda 
può essere causa di inconvenienti per due 
motivi. In primo luogo può introdurre un 
piccolo errore nella misura se non è ben re¬ 
golato in modo da effettuare una compensa¬ 


zione al variare della frequenza. In secondo 
luogo si consideri l'effetto descritto qui di 
seguito e dovuto alla capacità complessiva 
C|fs| in funzione della frequenza. Alla fre¬ 
quenza di 1.000 Hz la capacità C|(V| (fig.l-c) 
presenta un'impedenza di 23,8 MS2 e non 
produce, quindi, alcun errore nella misura. 
Ma atta frequenza di 2.375 Hz, la sua impe¬ 
denza è pari a R|fs| ed influenza direttamente 
il segnate. Se poi la frequenza sale al valore 
di 1 MHz, il valore dell'Impedenza diviene 
pari solamente a 24 kl2 e può essere tale da 
caricare fortemente il circuito. 

Le conseguenze dovute alle variazioni 
delta capacità in parallelo possono consistere 
in una attenuazione dell'ampiezza del segna¬ 
le ed in un funzionamento anomalo del cir¬ 
cuito. Inoltre, si possono verificare una varia¬ 
zione della fase, un carico eccessivo della sor¬ 
gente, perturbazioni nella trasmissione degli 
impulsi ed errori nella misura del tempo di 
salita e del ritardo di propagazione. 

La capacità in parallelo può divenire un 
fattore determinante nella precisione della 
misura prima ancora che si manifestino effet¬ 
ti visibili. L'impedenza che essa presenta alla 
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Fig. 2 - Sorgente di impulsi 
collegata ad una 
combinazione oscilloscopio- 
sonda a); circuito 
equivalente per lo studio 
de! tempo di salita b). 


frequenza di 100 MHz può essere inferiore a 
80 Q. nel caso di alcune combinazioni oscil¬ 
loscopio-sonda, e può divenire praticamente 
un cortocircuito in altri casi. In definitiva, si 
può desumere una seconda regola nella scelta 
della sonda. 

REGOLA 2 - Per rendere minimi gli errori 
di misura a! variare della frequenza è necessa¬ 
rio scegliere una combinazione oscilloscopio- 
sonda che presenti una capacità in parallelo 
H cui valore sia basso il piu possibile. 

Errori nella misura del tempo di salita - 

Abbiamo analizzato gli effetti dovuti alla re¬ 
sistenza ed alla capacità. Vedremo ora quelli 
dovuti alTazione congiunta di queste due 
grandezze fisiche. Nella fig. 2-a è disegnato 
lo schema elettrico tipico di una sorgente di 
impulsi con impedenza interna di 250 e 
con una capacità in parallelo di 25 pF. Sup¬ 
ponendo che la sorgente sia in grado di gene¬ 
rare impulsi con tempo di salita nullo, ai 
morsetti di uscita del circuito equivalente è 
possibile prelevare impulsi il cui tempo di sa¬ 
lita è pari approssimativamente a 2,2 Rg Cs, 
cioè a 13,8 nsec. Il circuito elettrico equiva¬ 
lente della combinazione formata dalToscil- 
loscopio-sonda e dalla sorgente è disegnato 
nella fig. 2-b. La resistenza Rp può essere 
trascurata, essendo molto più grande della 


resistenza Rs- Il tempo di salita del segnale 
che raggiunge i morsetti di ingresso delToscil- 
loscopio è ora pari a 19 nsec circa. L'effetto 
di carico esercitato dalla sonda è costituito 
dalla variazione percentuale del tempo di sa¬ 
lita, pari al 37,7% circa. Quest'ultimo valore 
è direttamente collegato alla differenza tra le 
capacità (9,5 pF/25 pF , cioè 38%) dovuta 
all'aggiunta della sonda. In questo modo, se 
si vuole stabilire l'errore percentuale nella 
misura del tempo di salita introdotto a causa 
della sonda, è sufficiente calcolare il rappor¬ 
to tra i valori delle capacità in gioco. 

Errori nella misura della fase - Quando si 
eseguono misure, bisogna tenere nel massi¬ 
mo conto l'impedenza della sorgente. Se si 
desidera ottenere risultati accurati, si deve 
fare in modo che le impedenze delle sorgenti 
in corrispondenza dei due punti in cui si ef¬ 
fettua la misura siano del medesimo ordine 
di grandezza. Si consideri, per esempio, il 
circuito il cui schema elettrico è disegnato 
nella fig. 5 e si supponga di voler determi¬ 
nare l'effetto di diverse sonde sulla misura 
della fase del segnale tra l'ingresso e l'uscita 
deH'amplificatore. L'impedenza della sorgen¬ 
te in corrispondenza dell'ingresso è pari a 
50 12, mentre quella della sorgente in corri¬ 
spondenza dell'uscita è pari a 2 ki7. 

Nel caso in cui una combinazione oscil¬ 
loscopio-sonda con valori della resistenza 
pari a 10 MO e della capacità pari a 10 pF 
venga collegata a morsetti di ingresso ed ai 
morsetti di uscita deH'amplificatore, le im¬ 
pedenze delle sorgenti non subiscono alcu¬ 
na variazione e l'errore di fase che si intro¬ 
duce nella misura è pari a 49 gradi circa. 

Se, invece, una combinazione oscillo¬ 
scopio-sonda con valori della resistenza 
pari a 1.000 12 e della capacità pari a 1 pF 
viene collegata ai morsetti di ingresso e di 
uscita dell'amplificatore, i valori delle im¬ 
pedenze delle sorgenti divengono pari, ri¬ 
spettivamente, a 47,5 12 ed a 667 12, e l'er¬ 
rore introdotto nella misura della fase divie¬ 
ne solamente pari a 2 gradi. In questo modo 
si vede che, caricando i circuiti di ingresso e 
di uscita dell'amplificatore, si riesce ad eli¬ 
minare quasi completamente l'errore dalla 
misura della fase; tuttavia l'errore dovuto al 
carico resistivo è dell'ordine del 67%. Di con¬ 
seguenza, se si desidera misurare sia la fase 
sia l'ampiezza, è necessario eseguire due mi¬ 
sure separate ricorrendo, rispettivamente, ad 
una sonda con bassa impedenza per la misura 
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La sonda passiva Hewlett-Packard 10001 A 
è robusta e facile da usare. 


della fase e ad una sonda ad alta impedenza 
per la misura delTampiezza. Si può enunciare 
la terza regola nei seguenti termini. 

REGOLA 3 - Per rendere minimi gli errori 
nella misura della fase è necessario utilizzare 
una combinazione oscilloscopio-sonda dota¬ 
ta di bassa impedenza. 

Tipi di sonde - Le sonde reperibili in com¬ 
mercio possono venire suddivise, in linea di 
massima, in tre tipi fondamentali. Le diverse 
categorie e le loro caratteristiche principali 
sono le seguenti. 

SONDE PASSIVE AD ALTA RESISTENZA 

— Presentano il minimo carico resistivo. 

— Sono soggette a carico capacitivo alle fre¬ 
quenze superiori a 200 kHz. 

— Presentano un'impedenza di ingresso ele¬ 
vata dalla corrente continua fino a circa 
200 kHz. 


— Hanno un elevato campo di dinamica 
(500^600 V). 

— Sono il tipo meno costoso. 

PARTITORI PASSIVI MINIATURA 

— Il carico esercitato sulla sorgente è mag¬ 
giore di quello esercitato dal tipo ad alta 
resistenza, però rimane costante fino alla 
frequenza dì 100 MHz circa, per cui è fa¬ 
cile da determinare. 

— Presentano il minimo carico capacitivo. 

— Sono molto utili nei casi in cui non è im¬ 
portante assicurare un carico di tipo resi¬ 
stivo. 

— Consentono il tempo di salita più veloce. 

— Offrono il massimo numero disponibile di 
divisioni della tensione (fino a 100 : 1 
usando puntali partitori intercambiabili). 

— Consentono di misurare un valore massi¬ 
mo della tensione del segnale inferiore a 
quello consentito dal tipo ad alta resi¬ 
stenza. 
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La sonda attiva Tektronix 
è dotata di un interruttore 
per permettere l'individuazione 
della traccia.' Il campo di 
funzionamento è esteso 
dalla corrente continua 
fino alla frequenza di 250 MHz. 



DI DI 

INGRESSO USCITA 


Fig, 3 - La combinazione oscilloscopio- 
sonda può influenzare l'entità dell'errore 
nelle misure di fase. 


- Sono i più adatti per la misura di tempi di 
salita rapidi, delle relazioni di fase, e dei 
segnali a frequenze elevate in tutti i casi 
in cui non è importante assicurare un ca¬ 
rico resistivo. 

SONDE ATTIVE 

- Consentono un carico resistivo molto pic¬ 
colo. 

- Presentano il carico capacitivo minimo. 

— Hanno un campo di dinamica limitato (la 
tensione massima del segnale è pari a 
50 V). 

— Presentano il valore più alto della resisten¬ 
za di ingresso di tutti e tre i tipi. 

— Presentano il valore più basso della capa¬ 
cità di ingresso di tutti e tre i tipi. 

- Sono eccellenti per la misura di segnali 
con basso livello e con frequenza elevata. 

- Costituiscono le sonde migliori per impie¬ 
ghi generali,entro i limiti imposti dal cam¬ 
po di dinamica limitato. 

— Introducono una perturbazione degli im¬ 
pulsi leggermente più grande di quella do¬ 
vuta ai tipi di sonde passive. 

- Hanno dimensioni maggiori. 

— Sono i tipi più costosi. 

— Richiedono una qualche forma di alimen¬ 
tazione esterna. 

Naturalmente le sonde di tipo attivo sono 
considerate, attualmente, le più moderne, so¬ 
prattutto a causa del fatto che esse introdu¬ 
cono le minori perturbazioni sul circuito sot¬ 
to misura. Vengono usate generalmente as¬ 
sieme agli oscilloscopi dotati di impedenza di 
ingresso del valore di 50 H. Non è possibile, 
tuttavia, considerare queste sonde come un 
tipo adatto per uso generale dal momento 
che sono costose e facilmente soggette a gua¬ 
sti se sottoposte ad un uso non corretto. 

Esiste un quarto tipo di sonda che non 
rientra in nessuno dei tipi precedentemente 
considerati ; essa è denominata sonda di "cor¬ 
rente" e trova il suo uso ideale in tutti quei 
casi in cui è necessario effettuare misure su 
circuiti con altissima impedenza che verreb¬ 
bero perturbati eccessivamente dagli altri tipi 
di sonda. La sonda di corrente viene "accop¬ 
piata" con il filo (o con il componente) che 
è sede del segnale senza che vi sia un vero 
contatto tra le parti. Un'impedenza di inser¬ 
zione di valore molto piccolo (circa 0,1 ^2) 
compare nel circuito sotto misura, ma l'erro¬ 
re introdotto da essa nelle misure di ampiez¬ 
za può venire reso insignificante se l'ampiez¬ 
za della sorgente ha un valore di alme¬ 
no 5 ^2. ^ 
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Sistema per la 
la riproduzione di dischi 
Stanton 8004-Il 



Il sistema per la riproduzione dei dischi 
“Gyropoise” Stanton modello 8004 è com¬ 
posto da un giradischi a due velocità con tra¬ 
zione a cinghia, da un braccio fonografico a 
bassa massa e da una cartuccia di alta quali¬ 
tà. Il tutto è montato in un basamento di le¬ 
gno con coperchio di plastica incernierato ed 
asportabile. 

Il sistema viene fornito completamente 
montato e pronto per la riproduzione di di¬ 
schi ed è disponibile in due tipi: il modello 
8004-11 per dischi stereo è dotato di una car¬ 
tuccia Stanton TT681 mentre il modello 


8004-IV per dischi a 4 canali separati ha una 
cartuccia Stanton TT780. 

Le dimensioni del sistema di riproduzio¬ 
ne, coperchio compreso, sono di 37,5 x 33 x 
17,8 cm. Il peso è di 4,9 kg. 

Descrizione generica - Il piatto del giradi¬ 
schi è azionato da un motore sincrono a ven¬ 
tiquattro poli a bassa velocità (300 giri al mi¬ 
nuto). Le velocità di funzionamento sono di 
33-1/3 giri al minuto e di 45 giri al minuto 
scelte da un controllo che sposta la cinghia 
di neoprene da una puleggia ad un'altra. Il 
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piatto fuso non ferroso, del peso di 1,25 kg, 
è retto verticalmente dalla repulsione magne¬ 
tica che esiste tra due magneti ad anello, uno 
dei quali si trova nel piatto rotante e l'altro 
nella sbarra fusa a T che unisce il braccio al 
giradischi. Tutta la struttura braccio/giradi¬ 
schi, a sua volta, "galleggia" su una sospen¬ 
sione morbida dalla piastra di montaggio alla 
quale il motore è rigidamente fissato. 

Il braccio "Unipoise" è imperniato su un 
solo punto di supporto. La cartuccia si inse¬ 
risce in un sottile involucro di plastica fissato 
al corpo tubolare del braccio. Il piuolo di 
sollevamento sporge verso l'alto dall'involu¬ 
cro della cartuccia anziché a destra come nel¬ 
la maggior parte dei bracci. 

Il braccio è bilanciato da un contrappeso 
e la desiderata pressione sul disco viene rego¬ 
lata dall'utente, facendo scorrere un piccolo 
peso sul tubo del braccio. Le pressioni sono 
calibrate con divisioni di 0,5 g lungo una 
gamma da 0 a 4 g. L'anello di regolazione an¬ 
tiscivolamento si trova intorno alla base di 
supporto del braccio ed ha scale separate per 
puntine coniche ed ellittiche. 

Il sistema viene controllato mediante tre 
piastrine di plastica scorrevoli situate sulla 
piastra motore. Davanti a sinistra vi è il selet¬ 
tore di velocità, il quale si deve azionare solo 
quando il giradischi è fermo. A destra del 
piatto si trovano l'interruttore generale ed il 
comando di sollevamento e di abbassamento 
del braccio. Il sistema non è dotato di solle¬ 
vamento automatico del braccio o di silen- 
ziamento automatico del sistema; quindi, il 
braccio deve essere riportato nel suo punto 
d'appoggio e il motore deve essere spento 
manualmente alla fine di una riproduzione. 

Misure di laboratorio - Dalle prove ese¬ 
guite, le divisioni di calibrazione della pres¬ 
sione sul disco sono risultate esatte entro 
0,1 g in tutti i punti. A differenza della mag¬ 
gior parte dei dispositivi aptiscivolamento, le 
calibrazioni sulla scala del sistema erano esat¬ 
tamente corrette, con o senza la spazzola in¬ 
stallata. La risonanza di bassa frequenza del¬ 
l'insieme braccio-cartuccia era compresa tra 
8 Hz e 9 Hz con un picco dell'ampiezza di 
5 dB. 

Il braccio seguiva dischi incurvati molto 
meglio della maggior parte dei bracci fino ad 
ora sperimentati, facendo pensare che la sua 

* * * * 
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bassa massa e l'imperniatura bilanciata sim¬ 
metrica diano all'utente un beneficio diretto. 

La capacità totale della filatura e dei cavi è 
stata misurata in 90 pF per canale, valore 
che dovrebbe essere ideale per il giusto fun¬ 
zionamento della versione CD-4 del sistema. 
Anche se la capacità è considerevolmente 
più bassa del normale per la cartuccia 681, 
ciò sembra non abbia nessun effetto indesi¬ 
derabile sulle prestazioni della cartuccia. 
L'errore laterale di traccia del braccio era in¬ 
feriore a 0,7'^/25 mm su tutta la superficie 
del disco ed era tipicamente di 0,6°/25 mm 
del raggio. 

Le velocità del giradischi sono risultate 
esatte. Non cambiavano con variazioni della 
tensione di rete tra 95 V e 135 V. Ad eri- 
trambe le velocità, il wow era dello 0,1 % e il 
flutter dello 0,035%. Il rumble, comprese le 
componenti laterali e verticali, era 31 dB 
sotto. 

Commenti d'uso - E' questo un sistema di 
riproduzione di dischi molto compatto, con 
una base appena più larga del diametro dei 
dischi LP da 30,5 cm ed un peso di gran lun¬ 
ga inferiore a quello della maggior parte dei 
giradischi moderni. Riproduce dischi in mo¬ 
do eccellente e la cartuccia è stata effettiva¬ 
mente integrata nel sistema 8004. 

Difficilmente i controlli potrebbero essere 
più semplici o più dolci da azionare. Il siste¬ 
ma di sollevamento ed abbassamento del 
braccio non ha tendenza a produrre suoni 
sgradevoli e nessuno spostamento laterale 
durante la discesa del braccio. Con un po' di 
pratica, anche l'insolito piuolo di solleva¬ 
mento del braccio diventa comodo da usare. 

La struttura della cartuccia e l'apertura del¬ 
l'involucro di montaggio permettono di ve¬ 
dere la puntina quando si abbassa il braccio. 

La mancanza di un arresto automatico, di 
un ritorno automatico e dello spegnimento 
automatico è un inconveniente da poco in 
un sistema manuale di riproduzione. Tra il 
lato sinistro del coperchio e un disco da 30 
cm posato sul piatto vi è uno spazio ridot¬ 
tissimo, per cui se il coperchio viene abbassa¬ 
to bruscamente mentre si riproduce un di¬ 
sco, il bordo di quest'ultimo può strisciare 
contro il coperchio provocando un momen¬ 
taneo wow. A parte ciò, il sistema ha funzio¬ 
nato senza inconvenienti durante le prove. 

★ 

* * * * * 
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ANALIZZATORE TRIPlEn ». » 



Uno strumento di impiego generale 
particolarmente robusto e sicuro 


Il nuovo analizzatore Mod. 60 prodotto 
dalla Triplett è uno strumento di impiego 
generale, alimentato a batteria e progettato 
in modo da poter essere maneggiato senza 
troppe cautele; inoltre esso offre una eleva¬ 
ta sicurezza contro il pericolo di scosse elet¬ 
triche. Lo strumento misura tensioni conti¬ 
nue ed alternate, correnti continue e resisten¬ 
ze ed è dotato di una scala tarata in decibel. 

Le dimensioni di questo analizzatore sonò 
di 18,5 x13,5 X 8,5 cm ed il suo peso è di 
circa 2 kg, con le due batterie (una da 9 V e 
l'altra da 1,5 V) installate. 

Prestazioni ■ Molti tecnici professionisti e 
dilettanti conoscono già la serie dei multime- 
tri della Triplett da cui deriva il Mod. 60: 
tutti strumenti con una sensibilità di 20.000 


SIN in corrente continua. Il Mod. 60 si di¬ 
stingue però dai suoi predecessori per tutta 
una serie dì perfezionamenti: ad esempio, 
per il suo involucro in materiale plastico ve¬ 
ramente a prova d'urto e per il suo strumen¬ 
to indicatore con sistema di movimento irro¬ 
bustito; lo strumento perciò può sopportare 
forti colpi, quali la caduta su un pavimento 
rigido da un'altezza di un metro e mezzo, 
senza che la precisione di misura ne risenta. 
In questo multimetro, grazie all'adozione di 
diversi dispositivi di protezione, è anche vir¬ 
tualmente eliminato il rischio di "bruciare" 
qualche componente interno, o la stessa bo¬ 
bina mobile dello strumento indicatore, a 
causa di un errato posizionamento del selet¬ 
tore di funzione e di portata. Esistono ad 
esempio due fusibili da 0,125 A e da 1 A, en- 
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trambi con tensione nominale di 250 V, il 
cui scopo è di intervenire nelle normali con¬ 
dizioni di sovraccarico, ed un fusibile da 2 A 
e 1.000 V, accompagnato da due diodi ze- 
ner, quale protezione aggiuntiva contro so¬ 
vraccarichi eccezionali. 

Lo strumento indicatore, particolarmente 
robusto e con 45 fiA f.s., ha una scala lunga 
11,5 cm. L'insieme del npovimento ed il qua¬ 
drante con la scala sono contenuti in un in¬ 
volucro protettivo, separato, che li isola fisi¬ 
camente dal resto dello strumento. 

Nel progetto di questo analizzatore si è 
badato anche alla sicurezza dell'operatore: lo 
strumento è completamente isolato e le pin¬ 
ze a coccodrillo, fornite con lo strumento e 
da innestare sui normali puntali di prova con 
cui terminano i cavi, sono dotate di cappucci 
isolanti di protezione. I puntali hanno le 
estremità molto aguzze, cosi' da potere facil¬ 
mente penetrare attraverso gli isolamenti dei 
fili e fare un buon controllo sulle piste dei 
circuiti stampati. Infine, come già detto, la 
protezione nel caso di guasti che coinvolgano 
elevate energie è assicurata da un fusibile da 
2 A. 

Lo strumento ha otto portate per la mi¬ 
sura di tensioni continue, con fondo scala, ri¬ 
spettivamente, di 0,3 V, 1 V, 3 V, 10 V, 
30 V, 100 V, 300 V, 1.000 V (la portata 
0,3 V è ottenuta posizionando il commuta¬ 
tore come per la misura di una corrente con¬ 
tinua con 0,1 mA fondo scala). La precisione 
di misura è del ±2% al fondo scala, e la sensi¬ 
bilità è di 20.000 12/V. Per la misura delle 
tensioni alternate sono previste sei portate 
con fondo scala di 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 
300 V, 1.000 V; la precisione di misura su 
queste portate è del ±3% al fondo scala, e la 
sensibilità è di 5.000 12/V. Per la misura del¬ 
le correnti continue esistono quattro porta¬ 
te, con fondo scala di: 0,1 mA, 10 mA, 
100 mA, 1.000 mA. Le portate per le misure 
di resistenza sono cinque,'e coprono altret¬ 
tante decadi. Nella misura dei decibel il cam¬ 
po utile è compreso tra -20 dB e +52 dB. 

Il selettore di funzione e di portata ha 
una posizione, contrassegnata con la scritta 
TEST, che serve per il controllo immediato 
della precisione dello strumento indicatore, 
ed una posizione, contrassegnata con la scrit¬ 
ta OFF, che serve a proteggere lo strumento 
quando non è in uso. Oltre al selettore di 
funzione e portata esistono solo altri due co¬ 
mandi: il potenziometro per l'azzeramento 
nella misura di resistenze ed il commutatore 
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per la scelta della polarità. 

Impressioni d'uso - Questo multimetro, 
robustissimo ed eccezionalmente sicuro, sarà 
certo accolto con favore dai tecnici che lavo¬ 
rano nel campo della manutenzione e ripara¬ 
zione di impianti elettrici o televisivi: perso¬ 
ne che necessitano di uno strumento in gra¬ 
do di eseguire misure su una vasta gamma di 
apparecchiature e nello stesso tempo capace 
di sopportare un trattamento non troppo de¬ 
licato. L'uso dell'analizzatore Mod. 60, con 
il suo selettore unico, due sole boccole per i 
puntali di prova e la sua ampia scala tracciata 
in nero ed in rosso, è estremamente agevole. 

Una ulteriore comodità è offerta dalla mani¬ 
glia, che serve anche come supporto per 
mantenere lo strumento inclinato sul banco. 

Se l'apparecchio dovesse guastarsi, il suo 
smontaggio per la necessaria riparazione ri¬ 
sulta insolitamente semplice: infatti, dopo 
aver tolte otto viti, lo strumento, costruito 
con tecnica modulare, si smonta compieta- 
mente; i vari componenti circuitali sono fa¬ 
cilmente ispezionabili a vista, controllabili 
con misure elettriche e sostituibili. 

Poiché in questo analizzatore non è incor¬ 
porato un condensatore per il blocco della 
C.C., è necessario inserire esternamente tale 
componente nel caso si vogliano misurare 
tensioni alternate a cui sia sovrapposta una 
componente continua; a parte questa man¬ 
chevolezza, il multimetro Mod. 60 si presen¬ 
ta veramente completo. A causa della sensi¬ 
bilità di soli 20.000 S2/V, lo strumento non 
è ovviamente adatto all'uso su quei circuiti a 
semiconduttori caratterizzati da livelli di 
tensioni molto basse, dove costituirebbe 
spesso un carico tale da perturbare il circuito 
stesso. Esso non è neppure in grado di misu¬ 
rare tensioni alternate dell'ordine dei milli- 
volt, come spesso accade di dover fare lavo¬ 
rando su circuiti elettronici interessati da 
deboli segnali. Chi però debba lavorare pre¬ 
valentemente su circuiti a bassa resistenza, 
dove cioè le resistenze siano non maggiori di 
un quinto di quella dello strumento, e desi¬ 
dera avere un apparecchio portatile, robusto 
e sicuro, troverà certo molto interessante 
l'analizzatore Mod. 60; ciò è tanto più giusti¬ 
ficato se si tiene presente che sono disponi¬ 
bili come accessori i puntali di prova per alte 
tensioni e le sonde amperometriche a pinza 
per corrente alternata, entrambi dispositivi 
assai utili in molti lavori di manutenzione e 
riparazione. ^ 
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Ricetrasmettitore MA 


per stazione mobile CB mod. 13-882 8 Midland 


Il ricetrasmettitore che presentiamo è 
progettato per funzionare in MA su tutti i 
ventitré canali. Oltre a distinguersi per l'alta 
intelligibilità della voce, esso è dotato di una 
lampada spia che segnala all'operatore even¬ 
tuali disadattamenti o guasti all'antenna, i 
quali potrebbero provocare il danneggiamen¬ 
to del transistore finale dello stadio a radio- 
frequenza, oppure causare un'instabilità nel 
funzionamento. 

Un circuito sintetizzatore di frequenza 
consente di coprire tutti i ventitré canali. 
Altre caratteristiche importanti sono le se¬ 
guenti: strumento per la misura del segnale 
ricevuto e di quello trasmesso, circuito 
squeich regolabile, circuito limitatore del ru¬ 
more commutabile, sintonia fine, prese per 
l'inserzione di altoparlanti esterni, altopar¬ 
lante entrocontenuto rivolto verso il lato po¬ 
steriore, valore nominale della tensione di 
lavoro pari a 12,6 V c.c. (sia con il terminale 
positivo sia con quello negativo a massa), 
filtro nel circuito di alimentazione e micro¬ 
fono dinamico. 

L'apparecchio é completo di tutte le parti 
meccaniche necessarie per il montaggio come 
stazione mobile; le sue dimensioni sono 
20 X 16,2 X 5,7 cm ed il suo peso è di 1,7 kg. 

Il ricevitore - In questa sezione è utilizza¬ 
to un circuito convenzionale che effettua la 
doppia conversione. Vi sono, tra l'altro, un 
circuito amplificatore per la radiofrequenza 
protetto con diodo e con base a massa, un 
primo stadio miscelatore a transistori bipola¬ 
ri, un secondo stadio miscelatore a diodo, un 
filtro ceramico, due amplificatori per fre¬ 
quenza intermedia, un circuito rivelatore a 
diodo ed un circuito per il controllo automa¬ 
tico del guadagno, un circuito per la limita¬ 
zione automatica del rumore, ed una sezione 
amplificatrice di bassa frequenza a tre stadi 
con circuito amplificatore finale push-pull. 


La sensibilità del ricevitore, misurata in 
corrispondenza ad un rapporto (segnale 
rumore)/rumore pari a 10 dB e ad una mo¬ 
dulazione del 30%, con un segnale di prova 
a 1.000 Hz, è risultata pari a 0,5 /iV. Il valo¬ 
re nominale della reiezione dei canali alter¬ 
nati era di 50 dB. La risposta complessiva in 
bassa frequenza era compresa tra 550 Hz e 
3.800 Hz a 6 dB, e la massima potenza audio 
disponibile sia per la ricezione sia per la dif¬ 
fusione sonora, prima che le creste del segna¬ 
le venissero tagliate, misurata con un segnale 
di prova a 1.000 Hz, era pari a 3 W; la distor¬ 
sione era pari al 5% con un carico di 8 12 ed 
al 3% con un carico di 16 12. 

Arrotondando i risultati delle misure ef¬ 
fettuate sul ricevitore, il controllo automati¬ 
co di guadagno risultava abbastanza unifor¬ 
me poiché riusciva a costringere il valore del 
livello di Uscita entro 6 dB, quando il livello 
del segnale a radiofrequenza in ingresso va¬ 
riava di 80 dB, passando da 1 juV a 10.000 
juV. Con un livello del segnale pari a 50 /iV si 
otteneva un'indicazione dello strumento pari 
a S9. Il campo di variazione della soglia del 
circuito di squeich era compreso tra 0,25 
/iV e 500 juV. La risposta ai segnali indeside¬ 
rati ed a quelli spuri risultava più bassa di 
45 dB, ed era addirittura pari a -50 dB in 
corrispondenza di diversi punti della banda 
degli 11 m entro ± 3 MHz. 

La reiezione dei segnali con frequenza 
immagine risultava pari a 80 dB, mentre 
quella dei segnali a frequenza intermedia era 
pari a 60 dB. 

Il controllo della frequenza - Il sintetizza¬ 
tore di frequenza è realizzato secondo uno 
schema convenzionale e fa uso di dieci cri¬ 
stalli che sono combinati a coppie secondo 
un criterio ben preciso in modo da generare, 
in corrispondenza del primo miscelatore, un 
segnale del l'oscillatore locale con frequenza 
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pari a circa 38 MHz; questo segnale, batten¬ 
do con il segnale CB, dà luogo al primo se¬ 
gnale a frequenza intermedia a circa 11,275 
MHz. La conversione alla seconda frequenza 
intermedia di 455 kHz è ottenuta mediante 
un processo eterodina fra il primo segnale a 
frequenza intermedia ed un secondo segnale 
locale a 11,730 MHz, che è generato da un 
oscillatore controllato a cristallo. 

Durante la trasmissione, la frequenza por¬ 
tante del canale utilizzato viene ottenuta me¬ 
diante un processo eterodina fra il segnale 
generato dal sintetizzatore ed un segnale a 
11,275 MHz prodotto per mezzo di un oscil¬ 
latore controllato a cristallo; il processo vie¬ 
ne effettuato in corrispondenza del circuito 
miscelatore dello stadio trasmettitore e viene 
utilizzato il segnale con frequenza pari alla 
differenza delle frequenze di ingresso. Per 
rendere minimi i livelli dei segnali spuri pro¬ 
dotti, i segnali generati in corrispondenza dei 
terminali di uscita del sintetizzatore e dei 
circuito miscelatore del trasmettitore vengo¬ 
no fatti passare attraverso filtri passa-banda 
a tre stadi. 

Il trasmettitore - Questo stadio è realizza¬ 
to secondo lo schema normale composto da 
un circuito pre-pilota, un circuito pilota ed 
un amplificatore di potenza disposti in se¬ 
quenza e seguiti da un circuito a sezione 
multipla per l'adattamento dell'impedenza in 
uscita ai valore di 50 ^2. Fa anche parte dello 
stadio trasmettitore un circuito trappola re¬ 
golabile per eliminare le interferenze che 
possono essere prodotte sui ricevitori tele¬ 
visivi. La modulazione, effettuata sul collet¬ 
tore dello stadio pilota, e gli stadi amplifica¬ 
tori di potenza si avvalgono di un circuito 
per il controllo automatico della modulazio¬ 
ne (CAM), che funziona secondo il normale 
principio della reazione negativa. Il funziona¬ 
mento di ciascuno stadio viene controllato 
mediante commutazione elettronica. 

Utilizzando una sorgente di alimentazio¬ 
ne in grado di fornire una tensione di 13,8 
V C.C., si é rilevata la potenza di uscita del se¬ 
gnale portante a radiofrequenza che risultava 
pari a 3,75 W. Usando un segnale di prova a 
1.000 Hz, si é ottenuto un inviluppo sinusoi¬ 
dale con un livello di modulazione del 100% 
e con una distorsione deir8%. Aumentando 
il livello dell'ingresso microfonico di 10 dB 
rispetto a quello necessario inizialmente per 
produrre la modulazione del 100% si ottene¬ 
va come risultato un valore di distorsione del 
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10%, senza che, nello stesso tempo, si verifi¬ 
casse in misura rilevabile, il fenomeno della 
sovramodulazione. 

Operando nelle condizioni ora descritte 
ed utilizzando un segnale di prova a 2.500 
Hz, l'interferenza prodotta sui due canali 
adiacenti risultava pari, rispettivamente, a 
-50 dB ed a -35 dB. Con segnali vocali il 
tempo di intervento del circuito di controllo 
automatico della modulazione risultava un 
po' lento, di modo che i picchi iniziali veni¬ 
vano leggermente squadrati. Nonostante ciò 
il valore dell'interferenza si manteneva infe¬ 
riore a -55 dB. 

La risposta in bassa frequenza risultava 
contenuta entro 6 dB da 600 Hz a 7 kHz. La 
precisione della frequenza di ogni canale del 
trasmettitore era dell'ordine di 225 Hz alla 
temperatura di 26,5 °C. 

La lampadina spia dell'antenna è pilotata 
da un circuito sensibile al valore del rapporto 
d'onda stazionaria (ROS). Quando il ROS è 
maggiore di 2,5 : 1, il che può essere dovuto 
ad una interruzione o ad un cortocircuito 
della linea di trasmissione, oppure ad un di¬ 
sadattamento dell'antenna, il segnale riflesso 
mette in azione il circuito sensibile, il quale 
provoca l'accensione della lampada. 

Impressioni d'uso - Il movimento a coltel¬ 
lo dello strumento indicatore è abbastanza 
ampio e visibile, grazie all'intensa illumina¬ 
zione. La sua indicazione è molto efficace e 
parte da un valore del segnale pari a circa 
1 jLlV. 

Come si può notare dalle misure della ri¬ 
sposta in bassa frequenza sia del ricevitore 
sia del trasmettitore, vi è un arrotondamento 
verso le basse frequenze che inizia a manife¬ 
starsi ad una frequenza alquanto superiore al 
normale. Questo fatto fa s\ che il segnale vo¬ 
cale risulti molto nitido, poiché l'energia vo¬ 
cale è tutta concentrata nella porzione di 
spettro che contribuisce maggiormente al- 
l'intelligibilità. 

La manopola per la sintonia fine è dotata 
di tre posizioni a scatto e serve per spostare 
la frequenza del ricevitore di una quantità 
costante, pari a 1.000 Hz, da entrambe le 
parti rispetto al valore centrale. 

Il funzionamento del circuito per la limi¬ 
tazione automatica del rumore è risultato 
molto buono, l'attenuazione nei confronti 
del rumore impulsivo pari a 50 dB circa, e 
l'efficacia del circuito particolarmente buona 
in presenza di segnali deboli. * 
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RIGEnTORE 


MA-ME STERER 
RNKYR TX 220 


Descrizione generale - li ricevitore ha un 
pannello frontale in metallo satinato color 
bronzo e manopole dorate. Dietro una fine¬ 
stra di vetro affumicato si trovano le scale di 
sintonia per MA e per MF, quesfultima sud¬ 
divisa linearmente in intervalli di 0,25 MHz; 
sulla scala scorre l'indice di sintonia, che si 
illumina in rosso, e di fianco ad essa è mon¬ 
tato un singolo strumento di misura che in¬ 
dica l'esatta sintonia delle stazioni in MF o 
l'intensità del segnale captato nella ricezione 


Il ricevitore Mod. TX 220 della Onkyo of¬ 
fre diverse caratteristiche e prestazioni che 
normalmente altri ricevitori per MA/MF ste¬ 
reo di costo paragonabile non presentano; la 
sua potenza di uscita è però relativamente 
bassa. Anche se il suo prezzo è di poco supe¬ 
riore a quello dei ricevitori stereofonici più 
economici, il modello TX 220 è dotato di 
amplificatori di uscita a circuiti integrati che 
erogano senza sforzo una potenza di 12 W 
per canale su carichi di 8 ^2, nel campo di 
frequenze compreso tra 50 Hz e 20 kHz e 
con una distorsione armonica totale inferiore 
airi%. Il segnale di uscita può essere inviato, 
mediante commutatori, a due diversi sistemi 
di altoparlanti, anche contemporaneamente. 
•Se la seconda coppia di altoparlanti è siste¬ 
mata nella zona posteriore dell'ambiente di 
ascolto, portando semplicemente il commu¬ 
tatore degli altoparlanti sulla posizione con¬ 
trassegnata con la scritta MATRIX 4 CH, si 
invia agli altoparlanti stessi il segnale diffe¬ 
renza tra i due canali (S - D) e si ottiene cosi' 
un suono quadrifonico simulato, pur parten¬ 
do da una sorgente di segnali a due soli ca¬ 
nali. 

Il ricevitore misura 42 x 35 x 14,5 cm e 
pesa circa 8,5 kg; il suo prezzo si aggira sulle 
duecentomila lire. 


in MA. 

Fatta eccezione per la grossa manopola di 
sintonia posta alla destra della scala, tutti i 
comandi dell'apparecchio sono allineati su 
un'unica fila nella parte inferiore del pannel¬ 
lo frontale. Partendo da sinistra si trovano la 
presa per la cuffia, il commutatore degli alto- 
parlanti, il comando degli alti, il comando 
dei bassi ed i comandi coassiali di volume e 
di bilanciamento (il bilanciamento si regola 
ruotando un anello posto intorno alla mano¬ 
pola di volume). 

Seguono quattro commutatori a pulsante 
che servono per le seguenti funzioni: com¬ 
pensazione fisiologica del livello sonoro 
(LOUDNESS), selezione del modo di funzio¬ 
namento (MONO/STEREO), sezionamento 
fra preamplificatore ed amplificatore per 
consentire l'ascolto contemporaneo alla regi¬ 
strazione (TAPE MONITOR), duplicazione 
da un registratore magnetico ad un altro du¬ 
rante l'ascolto del programma da duplicare. 

Una successiva manopola, contrassegnata 
con la scritta MIC MIXER, permette di mi¬ 
scelare il segnale proveniente da un microfo¬ 
no dinamico, da inserire in una presa posta 
accanto alla manopola in questione, con il 
segnale proveniente da un'altra sorgente. In 
condizioni normali il segnale ottenuto dalla 
mescolazione è inviato solo verso gli altopar- 


27 







IBOBATORiO TEST LABORATORIO TEST LABORATORIO TEST 



lanti, mentre estraendo leggermente la mano¬ 
pola esso è inviato anche sulle uscite verso il 
registratore. 

L'ultimo dei comandi posti sul pannello 
frontale è il selettore della sorgente di segna¬ 
le, dotato di quattro posizioni: AM, FM AU¬ 
TO, PHONO, AUX. 

Sul pannello posteriore del ricevitore so¬ 
no montati i morsetti per il collegamento dei 
quattro altoparlanti, le varie prese di ingresso 
e di uscita e gli attacchi delle antenne per 
MF e per MA. AlTinterno del ricevitore è an¬ 
che sistemata un'antenna in ferrite, non re¬ 
golabile, per la ricezione in MA. 

Il mobiletto di questo ricevitore è in me¬ 
tallo, ricoperto da un rivestimento vinilico 
che imita il legno di noce. 

Prove di laboratorio - Nella prova degli 
amplificatori audio con un segnale a 1.000 
Hz, le creste della sinusoide in uscita hanno 
cominciato ad apparire squadrate quando i 
due canali erogavano entrambi una potenza 
di 13,3 W su carichi di 8 ^2. Questo valore è 
salito a 16,4 W per canale con carichi di 4 12 
ed è sceso a 8,4 W per canale con carichi di 
16 12. Gli amplificatori di uscita hanno supe¬ 
rato senza difficoltà le prove prescritte dalla 
FTC per poter dichiarare una potenza nomi¬ 
nale di uscita di 12 W per canale; a questa 
potenza, la distorsione armonica è risultata 
compresa tra 0,1% e 0,2% nel campo di fre¬ 
quenze compreso tra 70 Hz e 8.500 Hz,e mi¬ 
nore dello 0,5% tra 40 Hz e 20 kHz. Ai bassi 
livelli, la distorsione è leggermente minore: 
circa 0,1% su quasi tutto il campo di fre- 
28 



quenze e per qualsiasi livello di uscita. 

La distorsione armonica totale, con po¬ 
tenze di uscita inferiori a 1 W, è risultata al 
di sotto del livello del rumore di fondo; per 
potenze comprese tra 3 W e 10 W essa è ri¬ 
sultata pari a circa lo 0,08%, mentre a 14 W 
raggiungeva lo 0,6%. La distorsione di inter¬ 
modulazione è risultata compresa tra 0,1 % e 
0,2% per potenze d'uscita tra 0,1 W e 9 W; 
essa saliva a 0,33% per una potenza di 12 W, 
e mostrava una tendenza all'aumento anche 
per potenze di uscita molto basse, sino a rag¬ 
giungere ri % per potenze di pochi milliwatt. 

Per ottenere 10 W in uscita è stato neces¬ 
sario applicare un segnale con livello pari a 
145 mV in corrispondenza degli ingressi ausi¬ 
liari, pari a 2,1 mV in corrispondenza degli 
ingressi per giradischi e pari a 4,5 mV in cor¬ 
rispondenza degli ingressi microfonici. I ri¬ 
spettivi livelli di rumore sono risultati di 
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-77,5 dB, -76,1 dB e -62,5 dB. Il sovracca¬ 
rico deH'ingresso per giradischi si è manife¬ 
stato con un segnale di 50 mV: un valore che 
rende questo apparecchio adatto per l'uso 
con la maggior parte delle testine esistenti; il 
sovraccarico degli ingressi microfonici com¬ 
pariva invece sui 180 mV, che è un valore di 
tutta sicurezza. 

Le curve caratteristiche del sistema per la 
regolazione degli alti hanno il punto di in¬ 
flessione intorno a 1.000 Hz; il punto di in¬ 
flessione è invece variabile nel sistema di re¬ 
golazione dei bassi, il che permette di effet¬ 
tuare una efficace compensazione delle fre¬ 
quenze molto basse senza provocare l'altera¬ 
zione di quelle appena al di sotto del centro 
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banda. Il circuito per la compensazione fisio¬ 
logica del volume sonoro esalta le frequenze 
basse e quelle alte allorché il comando di vo¬ 
lume è tenuto verso il basso. 

L'equalizzazione dell'ingresso per giradi¬ 
schi segue la curva prescritta dalla RIAA con 
una precisione di ± 1 dB nella banda compre¬ 
sa tra 50 Hz e 15 kHz; alle frequenze più 
basse si è riscontrato un effetto di taglio, con 
punto a -3 dB intorno a 20 Hz. L'induttanza 
della testina fono usata influenza solo legger¬ 
mente la risposta, che può variare di 1 dB o 
2 dB alle frequenze comprese fra 8.000 Hz e 
20 kHz. 

Il sintonizzatore per MF ha rivelato, nel 
funzionamento monofonico, una sensibilità 
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di 2,4 iLiV (12,8 dBf), cioè migliore di quella 
indicata dalla Onkyo stessa, che è di 3 juV. 
La sensibilità nel funzionamento stereofoni¬ 
co è determinata essenzialmente dal valore 
della soglia al quale avviene la commutazione 
automatica; essa è risultata di 7,8 /iV (23 
dBf). La sensibilità per un rapporto segnale/ 
rumore di 50 dB è risultata invece di 4,1 juV 
(17,5 dBf) per il funzionamento mono, con 
una distorsione armonica totale dello 1,25%, 
e di 77,7 juV (48 dBf) con distorsione armo¬ 
nica totale dello 0,56% in stereofonia. La di¬ 
storsione è risultata nel complesso piuttosto 
bassa, anche tenuto conto del prezzo di que¬ 
sto ricevitore; si sono infatti misurati valori 
dello 0,16% nel funzionamento monofonico 
e dello 0,32% in stereofonia (i valori nomina¬ 
li indicati dalla casa costruttrice sono rispet¬ 
tivamente 0,4% e 0,8%). 

La risposta in frequenza del sintonizzato¬ 
re per MF è apparsa compresa entro ± 4 dB 
nella banda da 30 Hz a 15 kHz; essa presenta 
un leggero innalzamento alle alte frequenze 
ed un moderato taglio dei bassi. La separa¬ 
zione tra i canali è risultata buona: quasi co¬ 
stante e compresa fra 30 dB e 33 dB nella 
banda da 85 Hz a 8.500 Hz, e migliore di 
25 dB suirintera gamma delle frequenze au¬ 
dio. Il rapporto di cattura del sintonizzatore 
per MF, misurato con un segnale di ingresso 
di 100 /iV (45 dBf) è risultato di 1,8 dB, 
cioè leggermente migliore del valore di 2 dB 
indicato dalla casa costruttrice. La soppres¬ 
sione della modulazione di ampiezza è risul¬ 
tata di 66 dB e quella della frequenza imma¬ 
gine di 52,4 dB, cioè migliore del valore di 
50 dB indicato nelle caratteristiche fornite 
dalla Onkyo. 

La selettività per canali alternati, quasi 
perfettamente simmetrica ai due lati della 
frequenza desiderata, è apparsa di 53,5 dB: 
un po' meno dei 60 dB indicati dal costrut¬ 
tore. Il passaggio automatico in stereofonia 
avviene per segnali di ingresso compresi 
tra 4 mV e 10 /iV (da 17 dBf a 25 dBf). Il 
residuo della sottoportante a 19 kHz è risul¬ 
tato di 51 dB al di sotto del segnale utile. 

Il sintonizzatore per MF non è equipaggiato 
con un sistema per il silenziamento nel pas¬ 
saggio tra le stazioni. Per la risposta in fre¬ 
quenza del sintonizzatore per MA si sono 
rilevati punti di taglio a -6 dB sui 70 Hz e 
sui 1.700 Hz. 

Impressioni d'uso - Se impiegato con alto- 
parlanti di discreta efficienza, il ricevitore 
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modello TX 220 si dimostra senz'altro un 
apparecchio dal funzionamento piacevole e 
capace di fornire un ottimo suono; non si de¬ 
ve però pretendere di pilotare con esso un si¬ 
stema di altoparlanti a bassa efficienza, poi¬ 
ché in tal caso non si riuscirebbe a raggiunge¬ 
re livelli sonori soddisfacenti. La moderata 
esaltazione delle alte frequenze che caratte¬ 
rizza la sezione sintonizzatrice per MF rende 
leggermente brillante la musica riprodotta, 
ed è certo parzialmente responsabile del rap¬ 
porto segnale/rumore di soli 56,5 dB misura¬ 
to in stereofonia, poiché tende ad esagerare 
il soffio di fondo. 

La precisione di taratura della scala di sin¬ 
tonia per la MF è apparsa assai buona, limita¬ 
ta solo dalla larghezza dell'indice di sintonia 
(che corrisponde a circa 100 kHz). Nell'usare 
il ricevitore si avverte un po' la mancanza del 
sistema di silenziamento nel passaggio tra le 
stazioni; d'altra parte occorre ricordare che 
nel progetto di un apparecchio dal prezzo 
moderato qualche rinuncia è necessaria. Nel 
progettare il modello TX 220 non si è però 
rinunciato ad alcuna caratteristica di alta fe¬ 
deltà; per di più questo apparecchio è equi¬ 
paggiato con gli ingressi ed i necessari com¬ 
mutatori per collegare due registratori a na¬ 
stro ed ha un ingresso microfonico il cui se¬ 
gnale può essere inviato sia agli altoparlanti 
sia al registratore: ben pochi ricevitori di 
prezzo paragonabile hanno caratteristiche 
analoghe. Dal comportamento dell'apparec- 
chioi allorché viene agganciata una stazione, 
ci si è resi conto che il sintonizzatore per MF 
è dotato di un qualche sistema di regolazione 
automatico della frequenza, ovviamente sem¬ 
pre in azione e non citato sul libretto di 
istruzioni che accompagna il ricevitore. 

Non si sono fatte prove per valutare le 
prestazioni nel funzionamento in quadrifo¬ 
nia simulata, il cui principio è del tutto simi¬ 
le a quello adottato da altri ricevitori. Un si¬ 
stema del genere è comunque sempre il mez¬ 
zo più economico per apprezzare il suono 
quadrifonico, simulando i canali posteriori 
mediante l'informazione fuori fase contenu¬ 
ta in molte registrazioni stereofoniche. Il pas¬ 
saggio alia quadrifonia in questo modo ha un 
costo pari semplicemente a quello dei due 
nuovi altoparlanti. 

In conclusione, il ricevitore modello 
TX 220 è certo in grado di soddisfare le esi¬ 
genze di coloro che, pur desiderando un im¬ 
pianto capace di dare un ottimo suono, non 
possono spendere cifre troppo elevate. ★ 





CONTROLLANDO 
IL FLOSSO SANGOIGNO 
CON LA MISURAZIONE 
DELLA TEMPERATURA 
DELLA PELLE, E' 
POSSIBILE MIGLIORARE 
PARECCHIE FUNZIONI 
DEL CORPO 


Nel corso degli ultimi anni, si sono effet¬ 
tuate molte ricerche per stabilire come con¬ 
trollare consciamente alcune delle funzioni 
involontarie del corpo umano. In queste ri¬ 
cerche, l'elettronica ha svolto un compito 
importantissimo fornendo i mezzi più ido¬ 
nei per "sentire" e regolare le funzioni del 
corpo, tra le quali sono state più comune¬ 
mente misurate e quindi controllate la resi¬ 
stenza, il potenziale e la temperatura della 
pelle, nonché le onde cerebrali alfa, beta, del¬ 
ta e teta. 

In questo articolo ci interesseremo della 
temperatura della pelle la quale fornisce una 






























































indicazione del flusso sanguigno nelle parti 
periferiche del corpo (mani e piedi). E' ne¬ 
cessario un termometro per rilevare la tem* 
paratura della pelle che serva ad addestrare 
l'utente ad aumentare e diminuire il flusso 
del sangue nei suoi arti. Con un po' di prati¬ 
ca è persino possibile regolare il flusso san¬ 
guigno indipendentemente in ciascuna mano. 

Controllando il flusso sanguigno è possi¬ 
bile risolvere il problema dei piedi e delle 
mani fredde, ed anche del mal di testa per 
emicrania. Partendo dal principio che il mal 


di testa pulsante è causato dallo stiramento 
(vasodilatazione) dei vasi sanguigni che attra¬ 
versano la testa, se una maggior quantità di 
sangue viene deviata verso gli arti, una parte 
minore è diretta alla testa e al resto del cor¬ 
po, per cui si riduce la pressione del sangue 
nei vasi sanguigni della testa e quindi dimi¬ 
nuisce il dolore causato dalla pressione. 

Se si riesce ad impadronirsi della tecnica 
per aumentare il flusso sanguigno in un arto 
riducendolo negli altri, è poi possibile con¬ 
trollare anche la perdita di sangue da una fe- 



La differenza tra la caduta di tensione ai capi di TORI e fa tensione 
di riferimento viene indicata da MI. 


MATERIALE OCCORRENTE 

B1 = batteria da 9 V per transistori 

CI = condensatore da 0,047 pF 

tei = circuito integrato comparatore (311 ) 

MI = strumento da 100 pA f.s. 

PI - spina a due contatti 
J1 = presa a due contatti 
RI = resistore da 3,3 kCi - 1 /8 W, lOZ 
R2 = resistore da 22 kCt - 1/8 ^V, 107o 
R4-R5 = resistorida 15 kn - 1/8 W, 70% 
R6 = resistore da 3,9 kn - 1 /8 W, 70% 

R7 = resistore da 27 kn - 1/8 i/\/, 10% 


R8 = resistore da 2,7 kCL - 1/8 W, 10% 

R3 = potenziometro lineare da 10 kCL 

51 = interruttore semplice (su R3} 

52 = commutatore a 2 vie e 2 posizioni 
TORI - termistore 

Basetta perforata e terminali da saldare, 
zoccolo per IC1, attacco per B1, scatoletta 
adatta, cordone, filo per collegamenti, 
stagno, minuterie di montaggio e varie. 

Per l'acquisto dei materiali rivolgersi 
alla I.M.E.R. Elettronica, 

Via Saluzzo 11 bis - 10125 Torino. 
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rita. Tuttavia, per un buon successo in que¬ 
sto campo, si deve esercitare un grande auto¬ 
controllo fisico e mentale, il che può essere 
impossibile dato il dolore provocato nel mo¬ 
mento. Comunque, se una persona persiste 
per settimane in un regolare addestramento, 
può ottenere un controllo che praticamente 
non ha limiti. 

Il circuito - Come si vede nello schema, il 
circuito del termometro per la temperatura 
della pelle è semplice. L'elemento sensibile 
alla temperatura, TORI, è un comune termi¬ 
store e lo strumento indicatore è il microam¬ 
perometro MI. Le variazioni di tensione, ri¬ 
sultanti dalle variazioni della temperatura, 
vengono inviate da TORI all'entrata inverti- 
trice del circuito Integrato comparatore IC1; 
aM'interno del circuito integrato, questa ten¬ 
sione viene confrontata con una tensione di 
riferimento applicata all'entrata non inverti- 
trice del circuito integrato stesso; l'uscita da 
IC1 fornisce cosi' una tensione amplificata 
che aziona MI. 

Per scopi di addestramento, sono utili due 
portate (scale) dello strumento. Una deve es¬ 
sere piuttosto sensibile; per questo è stata 
scelta una scala a zero centrale con una por¬ 
tata di ± 2 °C. E' anche necessaria una scala 
assoluta che copra la gamma compresa tra la 
temperatura ambiente e quella del sangue. 
Questa scala è importante in quanto, dopo 
che la temperatura delle mani di un soggetto 
è divenuta prossima alla temperatura del san¬ 
gue, nessun ulteriore controllo potrà farle di¬ 
ventare più calde. Quasi tutti troveranno che 
il limite superiore della temperatura può va¬ 
riare di circa un grado da persona a persona. 
Dal punto di vista dell'addestramento, quin¬ 
di, si deve scegliere un momento in cui le 
mani del soggetto sono fredde oppure co¬ 
minciare riducendo il flusso sanguigno. 

Nella posizione indicata nello schema, MI 
è nella scala ASSOLUTA, ed indica nominal¬ 
mente da 20 °C a 40 °C. In questa posizione, 
il potenziometro R3 non ha alcun effetto e, 
alla temperatura ambiente, l'indice di MI sa¬ 
rà prossimo allo zero sulla scala. Spostando 
S2 nell'altra posizione, si porta lo strumento 
sulla scala SENSIBILE (± 2 °C), e in questo 
caso l'indice di MI batterà contro il fermo a 
sinistra della scala; questa è una condizione 
normale e non può danneggiare il movimen¬ 
to dello strumento. 

Costruzione - Come si vede nella fotogra¬ 


fia della testata, il termometro per la tempe¬ 
ratura della pelle ha una costruzione molto 
compatta. Ad eccezione di Bl, MI, R3/S1, 
S2 e TORI, tutte le parti si possono montare 
su una basetta perfòrata con fori distanziati 
di 2,5 mm. Si usi uno zoccolo per IC1 e, vo¬ 
lendo, terminali saldabili per gli altri compo¬ 
nenti. 

Lo strumento, il potenziometro con inter¬ 
ruttore, il commutatore di portata e la presa 
d'entrata per il termistore si montano sul 
pannello frontale di una scatoletta adatta. 
Ad un'estremità di un pezzo di cordone fles¬ 
sibile lungo circa un metro, si salda la spina 
PI. All'altra estremità di questo cavo deve 
essere sistemato il termistore, sui terminali 
del quale devono essere posti tubetti isolanti; 
si dissipi il calore di TÒRI durante l'opera¬ 
zione di saldatura. Si faccia scorrere il mani¬ 
cotto fin sopra il disco del termistore. Infine, 
si applichi sulla sonda uno strato di lacca o 
di altro materiale isolante, sottile il più pos¬ 
sibile per evitare di prolungare la costante di 
tempo dell'elemento sensibile. 

Effettuando i collegamenti sulla basetta, 
si badi che i collegamenti alle due entrate del 
circuito integrato devono essere corti il più 
possibile. Se durante il cqllaudo si avranno 
problemi di oscillazioni, riscontrabili da una 
lettura alta sullo strumento, si spostino i col- 
legamenti d'entrata del circuito integrato 
lontani dagli altri fili e dagli altri componenti 
del circuito. 

Collaudo ed uso - Regolando il potenzio¬ 
metro R3 con S2 in posizione NQRMALE, 
si troverà un punto di bilanciamento. La ten¬ 
sione ai capi di TORI durante questa prova 
dovrebbe essere compresa tra 3 V e 4,7 V. 

Data la tolleranza del termistore usato nel 
termometro, la vera lettura sulla scala per la 
temperatura del sangue deve essere ottenuta 
per tentativi. Il valore assoluto della tempe¬ 
ratura non è particolarmente importante, ma 
è importante invece accertare, sempre per 
tentativi, la temperatura massima che si può 
normalmente ottenere. 

Per usare il termometro per la temperatu¬ 
ra della pelle, il termistore deve essere fissato 
con nastro adesivo ad un dito. Poi ci si segga 
in posizione rilassata e comoda; quanto più 
si riesce ad essere rilassati, tanto migliori sa¬ 
ranno i risultati ottenibili. Se non si riuscirà 
ad allentare la tensione, tutti gli sforzi com¬ 
piuti per aumentare il flusso sanguigno nelle 
mani saranno completamente'annullati. ^ 
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A cura di FRANCO RA VERA 

FLASH DAI CLUB 

AVREMO ANCHE LA “RADIO 
LIBERA ” PRESSO UN CLUB? 

La notizia, pur ancora con il punto inter* 
rogativo, giunge da Foggia dove gli Allievi ed 
Amici che frequentano u Club locale sembra¬ 
no interessati ad au toc ostruirsi un trasmetti¬ 
tore della potenza di 5 -r 10 W. 

Il primo problema da risolvere consiste 
nel reperire lo schema di un trasmettitore del 
genere, possibilmente con caratteristiche di 
montaggio non troppo complicate. Gli Allie¬ 
vi ed i Lettori tuttoché siano in grado di for¬ 
nire eventuali indicazioni e suggerimenti su 
questo argomento, possono prendere contat¬ 
to direttamente con l’animatore del Club, si¬ 
gnor Franco Donofrio - Casella Postale 23 - 
71100 Foggia - Tel. 37.576. Ricordiamo che 
per informazioni sull’attività del Club (che è 
aperto ogni sabato dalle 17 alle 20) si può 
scrivere all’indirizzo indicato oppure telefo¬ 
nare preferibilmente dalle 11 alle 13 dei gior¬ 
ni feriali. 


BOLOGNA 

Sulla base delle preferenze espresse dai 
primi frequentatori, il Club Amici di Bolo¬ 
gna della Scuola Radio Elettra è attualmente 
aperto ogni sabato dalle 15 alle 18. L’orario, 
naturalmente, potrà subire eventuali modifi¬ 
che per renderlo adatto il piu possibile alle 
esigenze dei Soci. 

Ricordiamo il nominativo dell’animatore 
del Club, signor Grande Ermanno, con il 
quale tutti gli interessati possono prendere 



contatto per informazioni telefonando al 
numero 482.064 di Bologna. 

Gli Allievi emiliani della Scuola Radio 
Elettra riceveranno presto una lettera specia¬ 
le con l’invito a visitare il Club di Bologna: è 
comunque impegno di tutti, già fin da adesso, 
“passare la voce” a tutti gli Amici dell’elet¬ 
tronica e della fotografìa residenti nella zona. 

NOVARA 

Dal mese di marzo, si è pensato di fissare 
l’orario di apertura del Club dalle 17 alle 
19,30 del sabato. 


Paola - Un angolo del laboratorio 
del signor Mangani. 







Paola - Posto di lavoro realizzato 
nel laboratorio del signor Mangani. 


Il signor Limontini - Tel. 35.315 - è a di¬ 
sposizione per fornire qualsiasi chiarimento; 
ricordiamo inoltre che il Club di Novara sarà 
ben lieto di accogliere Allievi e Lettori pro¬ 
venienti dalle vicine province di Vercelli, Va¬ 
rese e Milano. 


FONDI (Latina) 

Gli Amici della provincia di Latina e delle 
località circostanti possono trovare a Fondi 
un simpatico punto di incontro e di appog¬ 
gio nel Club locale, che ha sede in Via G.B. 
Vico, 27 presso il laboratorio di riparazioni 
del signor Fausto Macaro. 

Il Club di Fondi è aperto il giovedi dalle 
18 alle 20,30 e la domenica dalle 10 alle 
12,30. 


PAOLA (Cosenza) 

Ricordiamo l’indirizzo del signor Mangani 
Francesco - V. Piano Torre Pai. 2 - 87027 Pao¬ 
la (Cosenza), con il quale potranno prendere 
contatto gli Allievi eventualmente interessati 
all’iniziativa di costituire un Club nella zona. 
Il signor Mangani ci ha fatto pervenire una 
documentazione fotografica sul laboratorio 
allestito a Paola, attrezzato con gli strumenti 
dei vari corsi frequentati. 
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INCONTRI 



A Racconigi (Cuneo) abbiamo rivisto con 
simpatia il signor Bartolomeo BEDINO, Al¬ 
lievo di anticnissima data (il primo corso da 
lui seguito risale agli anni 1953/54!) che ave¬ 
vamo conosciuto di persona tempo addietro, 
durante lo svolgimento del corso Radio Ste¬ 
reo. Alla passione per l’elettronica il sig. Be- 
dino, che attualmente segue il corso TV, ha 
aggiunto anche Thobby della fotografìa, valo¬ 
rizzandolo e perfezionandolo mediante il 
corso di Fotografìa della Scuola Radio Elet¬ 
tra. Dai numerosi album di fotografìe scatta¬ 
te e naturalmente sviluppate, stampate ed in¬ 
grandite con l’attrezzatura fornita dalla Scuo¬ 
la, abbiamo scelto alcune immagini che sia¬ 
mo lieti di presentare ai lettori. 


L’ape operosa. (Foto di B. Bedino) 


Anche un riccio 
può sembrare un fiore. 
(Foto di B. Bedino) 




Germano e Flavio al ruscello 
con il fido amico. 
(Foto di B. Bedino) 




ESPERIMENTI CON I PU 


Quando i circuiti integrati a blocco di fa¬ 
se (PLL) apparvero sul mercato dilettantisti¬ 
co, lo sperimentatore dovette affrontare il 
medesimo problema che si presenta sempre 
con i nuovi dispositivi e cioè sapere con esat¬ 
tezza che cosa fare con essi. Se tentava di ad¬ 
dentrarsi nella teoria, di cui vi è sempre una 
vasta disponibilità, veniva colpito da termini 
come rad al secondo, rapporto di cattura e 
reti di ritardo, per cui riteneva che era me¬ 
glio chiudere il libro e trattare il circuito in¬ 
tegrato come una “scatoletta nera“. 

Anche se in varie riviste sono stati pubbli¬ 
cati parecchi articoli che spiegano le basi del¬ 
la teoria sui PLL (ved. per esempio l'articolo 
“Come funziona un circuito ad aggancio di 
fase", Radiorama-Febbraio 1976, pag. 47), 
se è possibile fare una buona pratica con que¬ 
sti circuiti integrati si potranno apprendere 
molte più nozioni che non leggendo tutti i 
testi reperibili. Per esempio, i PLL tipo 565 
e 567 sono cosi' semplici da usare e richiedo¬ 
no un numero cosi' ridotto di componenti 
esterni che non è necessario capire che cosa 
avviene stadio per stadio. 

In questo articolo saranno descritti quat¬ 
tro semplici progetti realizzabili con due 


QUATTRO SEMPLICI 
MA UTILI 
CIRCUITI CHE 
PERMETTONO DI 
CAPIRE E SFRUTTARE 
MEGLIO 

I VERSATILI CIRCUITI 
INTEGRATI 
A BLOCCHI DI FASE 
565 E 567 
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PLL comunemente reperibili e che permetto¬ 
no di comprenderne il funzionamento. Ogni 
progetto illustra un aspetto differente della 
tecnologia dei circuiti a blocco di fase ed 
ognuno di essi é inoltre un circuito pratico 
utilizzabile immediatamente. Prima di descri¬ 
vere i progetti, tuttavia, esaminiamo i PLL 
specifici usati nei progetti qui descritti. 

Due PLL - Dei molti circuiti integrati a 
blocco di fase disponibili sul mercato, il PLL 
567 é l'unico progettato soprattutto per ap¬ 
plicazioni di commutazione. Quando questo 
PLL entra in blocco, il suo transistore d'usci¬ 
ta, pilotato da un rivelatore a quadratura, é 
in grado di far passare una corrente di 100 
mA; ciò rende il PLL 567 ideale come pilota 
di raddrizzatori controllati al silicio o di relè. 

Un'altra caratteristica tipica del PLL 567 
è la sua possibilità di essere alimentato con 
un alimentatore a bassa tensione (da 4,5 V a 
10 V) con un assorbimento nominale di 10 
mA; ciò significa che il circuito integrato 

Commutatore ultrasonico - Il semplice si 
sterna trasmettitore-ricevitore illustrato nella 
fig. 1 può ricevere un segnale da distanze fi¬ 
no a 12 m (e oltre in corridoi e aree chiuse 
dove le proprietà acustiche sono buone). Il 
trasmettitore è illustrato nel particolare b), 
mentre in a) è visibile il ricevitore. 

I trasduttori TRI e TR2 nel ricevitore e 
nel trasmettitore sono trasduttori ultrasonici 
a 40 kHz al titanato di bario. Il trasduttore 
TRI nel ricevitore capta le onde sonore pro¬ 
venienti dal trasduttore del trasmettitore 
TR2 e le trasferisce aH'amptificatore compo¬ 
sto dai transistori Q1 e Q2. 11 PLL (IC1) ac¬ 
cetta poi il segnale amplificato e rigetta qual¬ 
siasi responso spurio e gli impulsi di rumore 
fuori banda. 

II diodo emettitore di luce e il resistere li¬ 
mitatore R9 vengono montati nel circuito 
solo provvisoriamente per aiutare ad accor¬ 
dare il sistema. Quando il sistema è stato ben 
accordato, questi componenti vengono stac¬ 
cati e sostituiti con il carico da pilotare (relè, 
lampadina, ecc.). 

Il trasmettitore illustrato in b) è un oscil¬ 
latore di tipo Colpitts che impiega il trasdut¬ 
tore TR2 nel circuito di risonanza. Questo 
circuitoi pone un minimo di 2 V efficaci ai 
capi di TR2, il che rappresenta una potenza 
sonora sufficiente per il sistema. 

Per accordare il ricevitore, si ponga il tra¬ 


può essere alimentato con una batteria da 
9 V per transistori, permettendone cosi una 
buona durata. Anche se non ha la larghezza 
di banda o la sensibilità di altri PLL, il 567 
è ideale per centinaia di applicazioni come 
decodificatore di nota nella gamma da 1 Hz 
a 100 kHz. 

Il 565 é un circuito integrato PLL per im¬ 
pieghi generici ed é di gran lunga quello at¬ 
tualmente più usato. Presenta una larghissi 
ma gamma di blocco del t 60% ed una sensi¬ 
bilità d'entrata di 1 mV. Questo PLL è ideale 
per l'uso come decodificatore SCA, permet¬ 
tendo cosi' di ricevere i sottocanali nascosti 
in MF. 

I quattro progetti di seguito descritti sono 
esempi della semplicità e della versatilità del 
circuito integrato PLL. Nei primi tre progetti 
vengono impiegati PLL 567 mentre nel quar¬ 
to, un decodificatore SCA, viene usato il 
PLL 565. I circuiti possono essere montati 
facilmente su basette perforate o su circuiti 
stampati. 

smettitore a circa 1,5 m dal ricevitore con i 
trasduttori uno di fronte all'altro. Si regoli il 
potenziometro RIO fino a che LEDI si ac¬ 
cende. Si spenga il trasmettitore: LEDI si 
dovrebbe spegnere immediatamente (LEDI 
può accendersi quando RIO accorda il siste¬ 
ma su un sottomultiplo o armonica della-fre- 
quenza del trasduttore; ci si assicuri quindi 
di effettuare l'accordo sulla fondamentale). 

Quando il ricevitore é stato ben accorda¬ 
to, la portata che si può ottenere con il siste¬ 
ma dipende soprattutto dall'acustica ambien¬ 
tale; tuttavia, si dovrebbe poter ottenere in 
ogni caso una portata minima di circa 6 m. 

II sistema di relè ultrasonico ora descritto 
può essere usato come allarme antiintrusio- 
ni, apriporta per garage, o come relè a distan¬ 
za. Può persino essere fatto funzionare come 
semplice rivelatore di movimento. Per otte¬ 
nere ciò, si pongano il trasmettitore e il rice¬ 
vitore a circa 3 m di distanza, con i trasdut¬ 
tori puntati verso lo stesso muro di un loca¬ 
le. Il LED del ricevitore dovrebbe accendersi; 
si sposti il trasmettitore più vicino al ricevi¬ 
tore finché si ha l'accensione; si allontani poi 
il trasmettitore fino a che il LED si spegne 
appena. Ora, si cammini lungo il lato del lo¬ 
cale verso cui il trasmettitore e il ricevitore 
sono puntati. Con lo spostamento della per¬ 
sona, il LED lampeggerà accendendosi e spe¬ 
gnendosi. 
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Coimilaters 


Fig. 1 ~ fn questa figura 
è illustrato 

uri semplice relè ultrasonico 
trasmi Tten te-nce^en te. 




MATERIALE OCCORRENTE 

B1-B2 = batterie da 9 V 

C1-C6 - condensatori a disco da 0,04 gF 

C2 = condensatore elettrolitico da 5 gF ■ 10 V 

C3-C4 = condensatori a disco da 0,0047 g.F 

C5 = condensatore a disco da 0,1 gF 

C7-CW = condensatori a disco da 0,02 gF 

C8 - condensatore elettrolitico da 100 gF^ 

10 1 / 

C9 = condensatore a disco da 0,001 gF 
C11 = condensatore a disco da 330pF 
IC1 = ICFLL ttpo 567 
LEDI = diodo emettitore di luce 
TRI-TR2 = trasduttori ultrasonici 


Q1 ^ transistore npn tipo 2N4946 
Q2 - transistore pnp tipo 2N4917 
Q3 = transistore npn tipo EC0128 o equiv. 

RI -= resistere da 180 kil - 0,25 10% 

R2 = resistere da 43 kil - 0,25 iiV, 10%, 

R3-R4 - resistori da 2,2 kil - 0,25 lAl, 10%, 
R5-R13-R14 = resistori da 7 kil • 0,25 14/, 10%, 
R6-R7 - resistori da 2,7 kil - 0,25 10%, 

R8 - resistore da 10 kil ^ 0,25 W, 10%, 

R9 = resistore da 330 il - 0,25 14/, /£?% 

RII = resistore da 22 kil - 0,25 l/V, 10%, 

R12 ^ resistore da 47 kil - 0,25 W, 10%, 

RIO = potenziometro miniatura da 10 kil 
S1-S2 - interruttori semplici 
Attacchi per le batterie, filo per collegamenti, 
stagno e minuterie varie. 
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Filtro accordabile 


Filtro accordabile - Il circuito riportato 
nella fig. 2 illustra Tuso del PLL 567 come 
filtro accordabile a larga banda (da 10 kHz a 
100 kHz). Il potenziometro R4 è un control¬ 
lo fine d'accordo. Se la sua scala viene cali¬ 


brata accuratamente, l'indice della manopola 
può indicare, con una precisione migliore del 
5%, la frequenza di qualsiasi segnale In entra¬ 
ta entro la gamma del filtro. 

Questo circuito può essere usato per l'ac¬ 
cordo stereo e per le regolazioni della pola¬ 
rizzazione dell'oscillatore per nastro; come 
decodificatore di nota, le sue prestazioni so¬ 
no eccezionali. 

Il circuito presenta parecchie caratteristi¬ 
che interessanti. Prima di tutto, la banda pas¬ 
sante del filtro è proporzionale alla tensione 
di entrata, dairi% a circa il 14% della lar¬ 
ghezza di banda. In secondo luogo, quando il 
PLL comincia a bloccarsi nel segnale in arri¬ 
vo, il LEO comincia a lampeggiare ad una 
frequenza corrispondente alla differenza tra 
i due segnali e ciò è detto "stato di cattura". 
Quando il PLL si è bloccato, il LEO resta ac¬ 
ceso stabilmente. 

Questo circuito tende a bloccarsi su armo¬ 
niche dispari e subarmoniche del segnale di 
entrata. Per superare l'inconveniente, si limiti 
semplicemente a meno di 1 V l'ampiezza del 
segnale in arrivo. 



Fig. 2 - Questo circuito 
di filtro accordabile 
può essere usato 
come decodificatore di nota* 


MATERIALE OCCORRENTE 

B1 = batteria da 9 V 
CI = condensatore a disco da 0,01 pF 
C2 = condensatore a disco da 0,1 pF 
C3 = condensatore elettrolitico da 1 nF -15 V 
C4 = condensatore elettrolitico da WfiF -10 V 
C5 = condensatore a disco da 0,05 pF 
C6-C7 = condensatori elettrolitici da 5 pF - 
15 1/ 

C8 = condensatore elettrolitico da 100 pF - 
15 \/ 

IC1 = IC PLL tipo 567K 
J1 = jack fono 

LEDI = diodo emettitore di luce 
RI = resistere da 4,7 kD. - 1 /4 W 
R2 = resistere da 2,2 kD, - 1/4 lA/ 

R3 = resistere da 1 kil - 1/4 W 
R4 = potenziometro lineare da 10 kCt 
R5 = resistore da 330 Lì - 1/4 iAf 

51 = interruttore semplice 

52 = commutatore rotante a 1 via e 4 posizioni 
con posizioni esenti da cortocircuiti 

Attacco per la batteria, filo per collegamenti, 
stagno e minuterie varie. 


Per l'acquisto dei materiali rivolgersi 
alla I.M.E.R. Elettronica 
ViaSaluzzo 11 bis - 10125 Torino. 
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Interruttore al tocco - Come comodo ac¬ 
cessorio casalingo, l'interruttore al tocco illu¬ 
strato nella fig. 3 è insuperabile. Toccando 
semplicemente la placca, la capacità del cor¬ 
po sbilancia il circuito e spinge IC1 nel bloc¬ 
co. Un segnale esterno é normalmente intro¬ 
dotto nel PLL (ICl ) attraverso il piedino 3 e 
CI-RI vengono usati per accordare l'oscilla¬ 
tore controllato a tensione sulla frequenza di 
entrata. Quando si ha II blocco, il VCO si re¬ 
gola sfasato di 90‘^ con il segnale d'entrata. 

Con il segnale d'entrata sul piedino 3 pro¬ 
veniente dall'uscita del VCO (piedino 5 di 
IC1 ) attraverso C4, R2 e R3, i due segnali so¬ 
no in fase tra loro e il circuito non può bloc¬ 
carsi. Tuttavia, quando ci si avvicina alla 
placca al tocco, viene Introdotto uno sposta¬ 
mento di fase capacitivo sufficiente a fare sT 
che il circuito si blocchi. Collegando nel cir¬ 
cuito il ponticello, come illustrato, il sistema 
rimane nella posizione di funzionamento an¬ 
che se la mano viene aitohtanata dalla placca 
al tocco. Per riportare il sistema nella posi¬ 
zione di non funzionamento, S2 deve essere 
chiuso momentaneamente. 


Fig. 3 - Aggiungendo 
a pontrcetìq, si può fare si' 
che / 'interruttore et tocco 
rimanga sempre acceso. 


MATERIAtE OCCORRENTE 

Bt = batterìa da 9 V 
CI - condensatore a disco da 0,005 pF 
C2~C3-C4 ~ condensatori a disco da 0,04 pF 
C5 “ condensatore a disco da 33 pF 
CO - condensatore eiettro/itico da 30 gF-10 V 
0 7 ^ diodo 7 N914 
tei - ÌC PLL tipo 567 
,67 ~ resistor e da 2,2 kU 
R2 = resisto re da 100 k il 
R3 - resistor e da 180 kLl 
R4 ~ resistore da 22 kil 
R5 ~ resistore da 330 ifZ 
R6 ^ resistore da 150 il o piu 
S f ~ interruttore semplice 
S2 ^ interru ttore a puf san te normafmen te 
aperto e ad azione momentanea 
Metallo sa/dabite da 7,5 x 7,5 cm per fa 
pfacca af tpccù, fito per colfegamenti, 
stagno e minuterie varie. 


Interruttore 
al tocco 




Decodificatore SCA - L'ultimo progetto 
PLL è un decodificatore SCA nel quale viene 
impiegato un circuito integrato a blocco di 
fase tipo 565. Si tratta essenzialmente di un 
rivelatore MF a 67 kHz. Tuttavia, un PLL 


per la MF è un rivelatore migliore di qualsia¬ 
si altro tipo di rivelatore tradizionale perché 
può scendere a 6 dB sotto il livello di rumore 
e bloccarsi ancora nel segnale. 

Nel caso di un sottocanale SCA in cui l'in- 
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formazione è solo il 10% della potenza totale 
del segnale (la maggior parte del quale perso 
nel filtraggio audio), l'abilità del circuito in¬ 
tegrato PLL 565 di rigettare il rumore è un 
fattore molto importante nella costruzione 
di un semplice ma alquanto efficace rivela¬ 
tore SCA. 

I condensatori C1, C2 e C3 e la bobina LI 
(fig. 4) formano un filtro passa-banda accor¬ 
dato a 67 kHz che rigetta tutte le componen¬ 
ti di bassa frequenza del segnale audio di un 
sintonizzatore MF. Il transistore Q1 amplifi¬ 
ca questo segnale e lo trasferisce ad IC1. Il 
circuito integrato PLL viene accordato da 
C7, R6 e RIO. Poiché la frequenza di accor¬ 
do dipende anche dalla tensione di alimenta- 


Decodificatore SCA 




Fig. 4 - // circuito 
qui illustrato 
è relativo ad 
un decodificatore SCA. 


MATERIALE OCCORRENTE 

CI = condensatore a disco dai 220 pF 
C2 = condensatore a disco da 0,002 pF 
C3 = condensatore a disco da 330 pF 
C4 = condensatore a disco da 560 pF 
C5'C9-C10 = condensatori a disco da 0,04 pF 
C6 = condensatore a disco da 0,1 pF 
C7-C8 = condensatori a disco da 0,001 pF 
C11 = condensatore a disco da 30 pF - 15 V 
D1 = diodo zener da 12 V 
IC1 = IC PLL tipo 565 
J1-J2 = prese jack 

LI = bobina da 10 mH (tipo Miller 9060) 

Q1 = transistore npn 2N2926 


RI = resistore da 100 kil - 1 /4 W, 107o 
R2 = resistore da 22 kil - 1 /4 \A/, 70% 

R3 - resistore da 8,2 kCl - 1 /4 W, 107o 
R4 = resistore da 1,5 kLl - 1/4 W, 107o 
R5 = resistore da 15 kil ■ 1 /4 W, 107o 
R6-R7-R11 = resistori da 4,7 kil - 1/4 ÌA/, 107o 
R8 = resistore da 6,8 kil ~ 1 /4 \A/, 107o 
R9 = resistore da 1 kil - 1 /4 W, 70% 

R12 = resistore da 47 kil - 1 /4 W, 70% 

RIO ^ potenziometro lineare da 10 kil 
R13 = resistore da 100 il - 1/2 W, 70% 

S7 = interruttore semplice 

Attacchi per le batterie, filo per collegamenti, 

stagno e minuterie varie. 
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zione. ralimentazione deve essere stabilizza¬ 
ta con un diodo zener. 

Il segnale audio rivelato esce dal decodifi¬ 
catore con un livello di 50 mV: ha una lar¬ 
ghezza di banda audio di 7 kHz che difficil¬ 
mente può essere considerata alta fedeltà; 
questa larghezza di banda, tuttavia, è più che 
sufficiente per la musica di fondo. 

Il procedimento d'accordo è semplice. Si 
colleghi l'uscita del sintonizzatore MF all'en¬ 
trata del decodificatore SCA e l'uscita del 
decodificatore all'entrata deH'amplificatore 
audio. Si porti R10 al centro della sua rota¬ 
zione. Si sintonizzi lungo la banda MF; a 
questo punto si può sentire solo rumore e 
non si possono certo captare stazioni. Un 


subcanale SCA apparirà come una brusca di¬ 
minuzione del livello di rumore accompagna¬ 
ta da un programma musicale distorto; si re¬ 
goli ora RIO per il migliore rapporto segnale/ 
rumore e per la più alta fedeltà. Si sintonizzi 
il più debole sottocanate SCA rintracciabile. 
Si regoli L1 per il livello di rumore basso il 
più possibile. Il decodificatore SCA è ora 
pronto per l'uso. 

Commentici nati - I quattro progetti ora 
descritti illustrano solo pochissime delle pos¬ 
sibili applicazioni del versatile circuito inte¬ 
grato a blocco di fase. Questi progetti però 
dovrebbero suggerire ai lettori molte altre 
possibilità d'impiego. 


TESTER PER VISIBILITÀ NOTTURNA 


Usando apparecchiature e tubi per visione 
notturna, è di estrema importanza poter con¬ 
trollare in qualsiasi momento, rapidamente e 
in modo sicuro, la loro precisione di funzio¬ 
namento; ciò vale in particolare nel caso di 
impiego in ambiente esterno. 

Proprio per queste particolari- esigenze, il 
Gruppo Europeo Componenti ITT offre l'ap¬ 
parecchio di prova portatile ETS 47 A, fun¬ 
zionante a batteria. Questo apparecchio è co¬ 
stituito da due adattatori e dall'unità di mi¬ 
sura con alimentatore di tensione; un adatta¬ 
tore contiene la sorgente luminosa, il secon¬ 
do il fotorivelatore. 

I rispettivi oggetti in prova, apparecchia¬ 
ture o tubi per visione notturna, devono sol¬ 
tanto essere accoppiati alla flangia degli adat¬ 
tatori. 

Oltre che le misurazioni dei parametri 
elettrici sono possibili misurazioni fotometri¬ 
che sull'oggetto in prova, come per esempio 
guadagno, radiazione, sensibilità, indice di 
conversione ed EBI. L'intero apparecchio è 
largamente protetto dall'ambiente circostan¬ 
te e, per quel che riguarda la resistenza ad 
urti e vibrazioni, corrisponde alla specifica 
inglese DEF 133. 

L'apparecchio e gli adattatori pesano 
complessivamente solo 13,8 kg. ★ 
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scienza o magia? 


Due fili in un bicchiere d’acqua e... la lampadina 
si accende. 

È opera di un mago? No. 

Potrà essere opera vostra quando avrete esplo¬ 
rato a fondo i misteri di una scienza affasci¬ 
nante: lELETTRONICA. 

Chi, al giorno d'oggi, non desidera esplorare 
questo campo? 

Addentratevi dunque nei segreti dell'elettronica 
sotto la guida della SCUOLA RADIO ELETTRA, 
che propone oggi un nuovo, interessante Corso 
per corrispondenza: SPERIMENTATORE ELET¬ 
TRONICO. 

Tutti possono trovare nei Corso innumerevoli 
spunti di passatempo o dì specializzazione fu¬ 
tura. 


MONTERETE TRA L’ALTRO 


UN ORGANO UN 

ELETTRONICO RICEVITORE MA 


Genitori, insegnanti, amici vedranno con sor 
presa ì ragazzi ottenere un'ottima preparazione 
tecnico-scientifica, senza fatica e divertendosi, 
grazie alle 16 appassionanti lezioni del Corso 
SPERIMENTATORE ELETTRONICO 
Queste, arricchite da 250 componenti, permet¬ 
tono di compiere più dì 70 esperimenti e di 
realizzare apparecchi di alta qualità (fra gli 
altri, un organo elettronico, un interfono, un 
ricevitore MA, un giradischi) che resteranno 
di proprietà dell’Allievo. 

E non c’è pericolo di scosse elettriche: tutti i 
circuiti funzionano con bassa tensione fornita 
da batterie da 4.5 volt. 

Richiedete oggi stesso, senza alcun impegno da 
parte vostra, più ampie e dettagliate informa¬ 
zioni sul CORSO SPERIMENTATORE ELETTRO¬ 
NICO. 

. Presa d'atto Ministero delta 

Scrivete alla Pubblica Istruzione N. 1391 



Scuola Radio Elettra 

10126 Torino-Via Stellone 5' 633 
Tel. (Oli) 674432 




LE LEZIONI ED I MATERIALI SONO INVIATI PER CORRISPONDENZA 








IL MONDO DEGLI 
SPECIALISTI DEL SUONO 


A mano a mano che gli spazi pubblici di¬ 
ventano più grandi e perciò complessi acusti¬ 
camente, la gente non è più soddisfatta dei 
sistemi sonori cinematografici che rendono 
confuso il dialogo, dei sistemi di amplifica¬ 
zione degli aeroporti che sono incomprensi¬ 
bili o inaudibili, e delle installazioni degli 
altoparlanti dei campi sportivi che rumoreg¬ 
giano e schiamazzano incoerentemente. 

Quasi tutti si rendono conto della enorme 
potenza che la tecnologia audio ha posto ul¬ 
timamente nelle nostre mani. E' possibile, 
per esempio, immettere in un campo di cal¬ 
cio livelli sonori sufficienti a traumatizzare 
le prime dieci file di spettatori. Ma chi, ci si 
domanda, ha l'abilità necessaria per applicare 
questa potenza in modo economico, efficien¬ 
temente e con risultati di una certa qualità? 
Questo è il vuoto che i migliori tecnici spe¬ 


cializzati del suono si affrettano a colmare. 

Progettare il suono - Oggi l'esperto audio 
è in grado di affrontare il suo lavoro con un 
sistema matematico e, finanze permettendo, 
con una serie di strumenti che pongono let¬ 
teralmente il compito su una base scientifica. 
I suoi obiettivi, ad esempio per un'installa¬ 
zione in un auditorio od in una chiesa, sono 
tipicamente di coprire e penetrare tutta la 
zona riservata al pubblico con un suono ade¬ 
guatamente forte, abbastanza chiaro per una 
comunicazione non difficoltosa e in più na¬ 
turale nella sua gamma e bilanciamento to¬ 
nale. Quest'ultima caratteristica è particolar¬ 
mente importante se il sistema deve essere 
usato per musica e per parlato. Inoltre, é de¬ 
siderabile che il pubblico senta il suono co¬ 
me proveniente dalla posizione di chi parla 
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Fig. 1 - Sistema sonoro non equalizzato. 
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Fig. 2 - Sistema sonoro equalizzato. 


sul palcoscenico e non dal punto di colloca¬ 
zione dell'altoparlante o degli' altoparlanti. 

Lavorare con numeri - La cosa più impres¬ 
sionante nei sistemi sonori professionali è da¬ 
ta dal fatto che complicatissimi numeri sono 
attribuiti a tutte queste tjualità di un sistema 
audio e che i numeri vengono inseriti in 
equazioni che, nella maggior parte dei casi, 
predicono con notevole precisione le presta¬ 
zioni finali. Per esempio, è stato determinato 
empiricamente che per una buona compren¬ 
sibilità del parlato è necessario un rapporto 


segnale/rumore di almeno 25 dB alle fre¬ 
quenze medie. Il livello di rumore nell'audi¬ 
torio deve, naturalmente, essere determinato 
da una misura sul posto. Tuttavia, conoscen¬ 
do i dati di questa semplice misura e le più 
importanti caratteristiche fornite dal fabbri¬ 
cante dell'altoparlante si può arrivare, con 
l'aiuto di un regolo calcolatore, ad un'eccel¬ 
lente stima di quanto accadrà quando il si¬ 
stema sonoro sarà installato. 

Prima di tutto, partendo dal presupposto 
che la maggior parte della zona riservata al 
pubblico dell'auditorio è compresa nel cam¬ 
po riverberante (che è, per definizione, fisso 
ed uniforme), la natura di questo campo può 
essere calcolata se sono noti il volume dello 
spazio e l'assorbimento dei materiali impie¬ 
gati; come risultato si trova il tempo di river¬ 
berazione (RT) della sala espresso in secondi 
(RT è l'entità di tempo necessaria perché il 
suono si spenga nella sala ad un livello di -60 
dB). Quando RT e il volume dello spazio (V) 
sono noti, essi possono essere usati con il Q 
o "fattore di direttività" dell'altoparlante 
(determinato dalle caratteristiche pubblicate 
dal fabbricante o con prove personali) per 
calcolare la "distanza critica" (o Dq) dell'al¬ 
toparlante. La formula è la seguente: 

De = 0,03121 >/(QV)/RT 

□c è la distanza dall'altoparlante entro la 
quale il livello del suono proveniente diretta- 
mente da esso equivale esattamente al livello 
nel campo riverberante. Poi, se si conoscono 
la sensibilità dell'altoparlante e la potenza 
dell'amplificatore che lo pilota, con la legge 
dell'inverso del quadrato si stabilirà il livello 
sonoro alla distanza critica: questo è il livello 
sonoro ottenibile per tutto il campo riverbe¬ 
rante uniforme; se esso supera il livello di ru¬ 
more di almeno 25 dB, il sistema, in termini 
di uscita acustica, funzionerà perfettamente. 

Perdite di articolazione - Oltre al rapporto 
segnale/rumore, sull'intelligibilità del parlato 
influisce un altro fattore, noto come "perdi¬ 
te di articolazione delle consonanti nel parla¬ 
to" e generalmente espresso come una per¬ 
centuale. La perdita di articolazione (AL) è 
quantificabile (il 15% è adeguato, il 10% è 
virtualmente ideale) e calcolabile ed è in rela¬ 
zione al rapporto tra il suono diretto e quel¬ 
lo riverberante per qualsiasi ascoltatore che 
si trovi nell'auditorio. La formula generale è: 

%AL = 641.810^ RTVQV 
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nella quale D è la distanza tra Taltoparlante e 
Tascoltatore. Per ottenere un AL soddisfa¬ 
cente, si può scegliere un altoparlante con un 
Q più elevato oppure trattare la sala per ri¬ 
durre RT. 

Il concetto della AL è stato elaborato em¬ 
piricamente da due ricercatori olandesi che 
pubblicarono le loro conclusioni nel 1971. 
Da quanto risulta evidente oggi, sembra che 
sia uno dei più potenti strumenti per il pro¬ 
getto di sistemi sonori mai ideato. Infatti, di¬ 
sponendo di questi due parametri (la AL ed i 
livelli sonori necessari) si ha sottomano tutto 
il necessario per un favorevole completamen¬ 
to del lavoro. Rimangono solo considerazio¬ 
ni come la disposizione e la direzione dell'al¬ 
toparlante (le regole a questo riguardo però 
non sono difficili da padroneggiare) e l'equa- 
lizzazione del sistema sonoro. 

Equalìzzazìone - La maggior parte degli 
audiofili conosce i vantaggi deM'equalizzazio- 
ne dell'ambiente per i sistemi domestici ad 
alta fedeltà e cosi' pure gli svantaggi. Tra que¬ 
sti ultimi vi è il fatto che, nella maggior parte 
dei locali d'ascolto, si può equalizzare per un 
solo punto particolare del locale. Infatti, se 
si sposta il microfono di misura di alcuni de¬ 
cimetri da quel punto, il responso del siste¬ 
ma cambia completamente. Ma in uno spazio 
più grande, come ad esempio in un auditorio, 
ciò non è valido. In genere, se un locale é ab¬ 
bastanza ampio per dare un tempo di river¬ 
berazione di 1,6 sec o più, esso può sostene¬ 
re un vero campo riverberante; e la caratte¬ 
ristica distintiva di un campo riverberante è 
la sua uniformità. In tale campo, si otterrà la 
stessa misura di un sistema sonoro in qual¬ 
siasi punto si ponga il microfono di misura. 
Ciò significa che si può equalizzare il sistema 
ed essere sicuri che tutto il pubblico ne ot¬ 
terrà i benefici voluti. Infatti, non è insolito 
che un tecnico del suono specifichi il livello 
uniforme e il responso in frequenza entro 
± 1 dB per tutto lo spazio riservato al pubbli¬ 
co in un auditorio e ottenga quelle caratteri¬ 
stiche (per ottenere una ottima intelligibilità 
ciascuno spettatore deve ricevere, insieme al 
suono riverberante, anche una certa quantità 
di suono diretto uniformemente distribuito, 
ma questa necessità raramente complica il 
procedimento di equalizzazione). 

Nell'uso comune i mezzi di equalizzazio¬ 
ne sono costituiti da filtri a stretta banda che 
si estendono per un terzo d'ottava o anche 
meno. I filtri possono essere progettati indi¬ 


vidualmente per un sistema specifico o pos¬ 
sono essere incorporati in un gruppo di filtri 
già pronti che copra l'intera gamma audio. 
Oltre a regolare il responso in frequenza de¬ 
finitivo del sistema sonoro, il che può essere 
conveniente o persino necessario in rapporto 
con le circostanze, i filtri svolgono un ruolo 
anche più importante nel progetto di un si¬ 
stema di rinforzo del suono. Essi portano al 
massimo l'uscita acustica disponibile dal si¬ 
stema prima .phe avvenga il ritorno del se¬ 
gnale. 

In qualsiasi sistema sonoro che impieghi 
un microfono nello stesso locale degli alto- 
parlanti, la reazione acustica è inevitabile. 
Tuttavia, nella maggior parte degli auditori 
con sistemi sonori non equalizzati, la reazio¬ 
ne comincia a certe specifiche frequenze. 
Spesso il sistema è talmente legato a queste 
frequenze che il livello totale che si può usa¬ 
re in un locale è severamente limitato. Ma 
usando opportuni filtri, si può frequente¬ 
mente elevare moltissimo il livello utile del 
sistema. Il procedimento è il seguente: si au¬ 
menta gradualmente il livello del sistema so¬ 
noro finché la reazione comincia a verificarsi 
in un certo gruppo di frequenze; si attenua¬ 
no allora quelle frequenze con filtri appro¬ 
priati. Si alza ulteriormente il livello finché 
si verifica un'altra reazione e si procede allo 
stesso modo descritto sopra; dopo che si è 
proceduto in maniera analoga per dieci o più 
gruppi di frequenze di reazione, si arriverà ad 
un punto in cui o si tocca il massimo della 
potenza dell'amplificatore o il sistema entra 
in reazione per molte frequenze contempora¬ 
neamente. Questo è lo scopo finale. Con tale 
procedimento non è insolito ottenere un au¬ 
mento di 10 dB o più del livello utile del si¬ 
stema (ved. fig. 1 e fig. 2). 

L'equalizzazione per la reazione è in qual¬ 
che modo in conflitto con l'equalizzazione 
per un uniforme responso in frequenza in un 
auditorio ? La risposta è apparentemente no; 
la "crescita" di energia in un locale a qualsia¬ 
si stretta banda di frequenze corrisponde sia 
ad un'aberrazione del responso in frequenza 
sia ad un potenziale per la reazione acustica, 
di modo che la regolazione del responso e il 
controllo della reazione portano generalmen¬ 
te allo stesso risultato da differenti direzioni. 
Supponendo che il microfono che si usa sia 
"piatto", si può equalizzare per la minima 
reazione e anche essere sicuri che il responso 
in frequenza che si ottiene è essenzialmente 
piatto. ^ 
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COME AGGIUNGERE 256 PAROLE DI MEMORIA 
E APPLICAZIONI DELLA SCATOLA MUSICALE 


Nella prima parte di questo articolo, pub¬ 
blicato lo scorso nrvese, sono stati illustrati il 
circuito ed il procedimento costruttivo della 
scatola musicale programmabile base, la qua¬ 
le contiene un sistema statico di memoria di 
quaranta note. In questa seconda parte viene 
descritta l'aggiunta di una memoria di 256 
parole, che espande grandemente la program- 
mabilità ed il tempo di suonata della scatola 
musicale. 

Poiché in quest'ultima per l'immagazzina¬ 
mento viene usato un registro di spostamen¬ 
to non indirizzato, è semplice aumentare le 
dimensioni della memoria utile. Il sistema di 
memoria aggiunto é costituito da tre registri 
di spostamento doppi a 256 bit. Tutto il cir¬ 
cuito di memoria può essere montato su un 
piccolo circuito stampato e collegato alla 
scatola musicale mediante un cavo a molti 
conduttori. 

Il circuito - Lo schema completo del¬ 
l'estensore di memoria é riportato nella fi¬ 
gura 1. Si noti che, per collegare il modulo 
di memoria al circuito stampato principale 
della scatola musicale, viene usato un cavo 
a sedici conduttori. Questo cavo porta tutta 


l'alimentazione necessaria, il sincronismo e 
i dati di entrata/uscita. L'alimentazione vie¬ 
ne ottenuta dalla scatola musicale. 

Il segnale di sincronismo diretto alla sca¬ 
tola musicale giunge in Q1, Q2 e Q3 i quali 
ne sagomano il bordo anteriore secondo le 
necessità dei circuiti integrati di memoria 
ICl, IC2 e IC3; questi ultimi vengono sin¬ 
cronizzati contemporaneamente. L'informa¬ 
zione viene immagazzinata quando l'entrata 
di ricircolazione viene disinserita. 

Il dato sulle linee d'entrata da 11 a 16 
cambia con le istruzioni provenienti dalla 
scatola musicale. La memoria viene sincro¬ 
nizzata una volta ad ogni cambiamento. Le 
linee d'uscita da 01 a 06 rimandano indie¬ 
tro i dati immagazzinati alla scatola musicale 
quando si deve suonare un motivo od una 
melodia. 

Costruzione - Nella fig. 2 sono riportati il 
disegno in grandezza naturale ed il piano di 
foratura del circuito stampato, ed é pure in¬ 
dicata la disposizione dei componenti per il 
modulo estensore di memoria. Si montino le 
parti com'è illustrato, lasciando per ultimi 
gli IC. Si montino e si saldino al loro posto 
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gli zoccoli per i circuiti integrati, poi si colle¬ 
ghino i conduttori di un'estremità di un pez¬ 
zo di cavo a sedici conduttori alle piste con¬ 
trassegnate con i numeri da 1 a 16 nel modu¬ 
lo di memoria. Si tolga IC1 dalla scatola mu¬ 
sicale base e si saldino i conduttori dell'altra 
estremità del cavo alle stesse piste numerate 
di IC1 sul circuito stampato principale situa¬ 
to dentro la scatola musicale. 

Quindi, maneggiando con le solite precau¬ 
zioni i dispositivi MOS, si installino IC1, IC2 
e IC3 nei loro zoccoli sul circuito stampato 
di memoria e si controlli che tutti gli IC, i 
transistori ed i diodi siano orientati corretta- 
mente. Si rovesci il circuito stampato e si ve¬ 
rifichino tutti i collegamenti saldati: se qual¬ 
che saldatura appare imperfetta, la si rifac¬ 
cia. Infine, si controlli con l'aiuto della fig. 2 
che non esistano cortocircuiti dovuti a gocce 
di stagno tra le piste ravvicinate degli IC. 

Il consumo del modulo di memoria è al¬ 
quanto maggiore di quello della memoria ori- 


MATERIALE OCCORRENTE 

CI = condensatore Mylar da 0,002 ^iF - 100 
C2 - condensatore Mylar da 0,1 isF - 100 V 
DI ^ D6 = diodi 1N4148 o simili 
IC1-IC2-IC3 = circuiti integrati registri di 
spostamento doppi a 256 bit tipo 2527 
iSignetics} 

Q1-Q3-Q4 = transistori 2N4126 o simili 
Q2 = transistore 2N3565 o simile 
R1-R3-R9 = resistor! da 33 kil - 1/4 W, ± 5% 
R2 = resistere da 7,5 kn - 1/4 ± 5% 

R4 = resistere da 10 kil ■ 1 /4 W, ^ 5% 
R5-R6-R8 = resistor! da 15 kfl - 1/4 ±5% 

R7 = resistere da 47 kfL - 1 /4 lA/, i 5% 

Circuito stampato, zoccoli per gli IC, cavo a 
sedici conduttori, filo per collegamenti, stagno, 
minuterie di montaggio e varie. 

Per l'acquisto dei materiali rivolgersi 
alla I.M.E.R. Elettronica, 

V ia Salo zzo 11 bis - 10125 Torino. 


Fig. 1 - Schema dell'estensore di memoria. / terminali numerati sono 
collegati a! circuito stampato principale della scatola musicale. 
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Fig. 2 - Disegno con piano di foratura dei circuito stampato 
e disposizione dei componenti. 


ginale di quaranta note. Volendo usare l'ali¬ 
mentazione a batteria per la scatola musicale 
originale, quando viene aggiunto l'estensore 
di memoria sarà necessario impiegare una 
batteria da 9 V di grandi dimensioni. 

Uso - Qualunque sia la versione che si co¬ 
struisce, una serie di schede può semplificare 
la scrittura e l'immagazzinamento di melodie 
nella scatola musicale. Si noti che l'aggiunta 
del modulo di memoria non altera il modo in 
cui la scatola musicale viene programmata e 
suonata; fornisce solo una memoria più va¬ 
sta. 


Le schede di programmazione si possono 
fare con tre file di spazi numerati da 1 a 40 
per la memoria di quaranta parole o da 1 a 
256 quando viene usato l'estensore di memo¬ 
ria. Si contrassegni la fila superiore Nota, la 
fila di mezzo Ottava e la fila in basso Spaz/o. 
Per semplicità, si lascino in bianco i quadra¬ 
tini 6e\VOttava e/o Spazio per ogni nota se 
nessuno dei due interruttori deve essere pre¬ 
muto durante la programmazione e si trat¬ 
teggino i quadratini dove l'interruttore o gli 
interruttori devono essere chiusi. 

Come esempio di programmazione, usia¬ 
mo le prime due battute del motivo musicale 
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"Cali Me Irresponsible", il cui spartito musi¬ 
cale é il seguente: 


RE43 D010 REIO D021 
D043 SI 21 REM RE^IO 




CALL ME IR-RE - SPON - SI-BLE 


Prima di tutto, si registri sul rigo musicale 
ciascuna nota sopra il suo simbolo. Poi, si de¬ 
termini la durata della nota più corta. Nel 
nostro esempio, vi sono due mezze note, un 
quarto di nota, quattro ottavi di nota e un 
quarto di nota. Ciò significa che una parola 
di memoria (o quadratino della scheda) vale 
un ottavo di nota. Un quarto di nota richie¬ 
derà allora due parole di memoria (due qua¬ 
dratini), una mezza nota quattro parole 


(quattro quadratini) e cosi' via. 

Si determini quante parole di memoria 
ogni nota richiede e si scriva il numero ac¬ 
canto alla lettera della nota. Nel nostro esem¬ 
pio, "cali" e "me" sono mezze note. Poiché 
una mezza nota ha la stessa durata di quattro 
ottavi di nota, il primo numero è 4. La nota 
successiva ("Si") é per "ir" (la prima sillaba 
di "irresponsible"), ed è lunga un quarto di 
nota, ovvero due ottavi. Quindi la nota "Si" 
è seguita da un 2. Si continui in tal senso per 
tutte le altre note, finché si è terminata la 
melodia o si è superata la memoria. 

Ora, si determini dove devono andare gii 
spazi. La prima nota "Do" é una mezza no¬ 
ta. Poiché sono necessarie quattro parole (o 
quadratini) per creare una mezza nota, le pri¬ 
me tre parole non hanno spazio tra loro, il 
che significa che gli spazi devono essere tolti 
azionando l'interruttore Rimozione Spazio 
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Programma per il motivo 
"Cali Me Irresponsible". 


nella scatola musicale. Per evitare che Tulti- 
ma parola entri nella nota successiva, la sche¬ 
da di programmazione deve avere uno spazio 
vuoto nella fila Spazio. Questo si indica sul 
rigo musicale segnando un 3 dopo la scritta 
''Do 4". L'immissione "Do 43" viene ora in¬ 
terpretata come una nota "Do' con le quat¬ 
tro parole di memoria richieste ed i primi tre 
spazi rimossi. Si continui a calcolare dove ri¬ 
muovere spazi per il resto delle note della 
melodia. 

Nel nostro esempio, la linea curva tra le 
due note "Re" forma il "legato", il che signi¬ 
fica che le due note devono suonare insieme, 
cioè essere prolungate per due ottave di tem¬ 
po. Quindi, si deve togliere uno spazio dalla 
prima nota "Re". 

A questo punto non rimane che immette¬ 
re i dati nella scheda di programmazione. Per 
illustrare il procedimento, useremo solo la 
prima nota ("Do 43"); tutte le altre imrnis- 
sioni nella scheda si faraona in modo simile. 
Nella fila superiore, si immetta un "Do" nei 


quadratini da 1 a 4. Poiché la nota non è nel¬ 
l'ottava superiore, si lascino vuoti i primi 
quattro spazi o quadratini della seconda fila. 
Si devono togliere gli spazi solo per i primi 
tre ottavi di nota, il che significa che si devo¬ 
no riempire i primi tre quadratini nella fila 
inferiore. 

Programmare questa nota é un procedi¬ 
mento relativamente semplice. Si tocchi con 
la sonda di programmazione il tasto "Do", 
sì prema e si tenga premuto l'interruttore di 
Rimozione Spazio, si prema tre volte l'inter¬ 
ruttore Scrittura e Passo, si rilasci l'interrut¬ 
tore Rimozione Spazio e si prema ancora 
una volta l'interruttore Scrittura e Passo. 
Quindi si proceda per la nota successiva. 

Applicazioni - Con l'aggiunta dell'estenso¬ 
re di memoria alla scatola musicale,sono pos¬ 
sìbili alcuni interessanti tipi di programma¬ 
zione. Ad esempio, si possono scrivere nella 
memoria una lunga melodia, oppure parec¬ 
chi motivi più corti, che possono essere suo¬ 
nati a richiesta toccando con la sonda il ta¬ 
sto di Avviamento o facendo chiudere lo 
stesso circuito dal campanello della porta. Se 
ciascun motivo comincia con un codice 
"stop", verrà suonato un solo motivo ogni 
volta che il circuito di avviamento viene atti¬ 
vato. 

Un altro modo di usare la scatola musica¬ 
le, in entrambe le versioni, è quello di pro¬ 
grammare il motivo che si desidera e di ac¬ 
compagnarlo con un altro strumento o con il 
canto. Questo sistema è migliore che usare 
un registratore a nastro, perché la velocità di 
riproduzione della scatola musicale può es¬ 
sere accelerata o rallentata senza cambiare la 
tonalità (ogni volta invece che si cambia la 
velocità di un registratore a nastro si cambia 
anche la tonalità). 

Si può persino usare la scatola musicale 
come un metronomo a velocità variabile, con 
o senza un battito accentuato, e con un po' 
di immaginazione, si può programmarla per 
suonare il ritmo di accompagnamento di una 
musica personale. 
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Tastiera della scatola musicale. 












































































Fig. 3 - Schema de! collegamento 
telefonico con la scatola musicale. 




Per usare la scatola musicale come un in¬ 
solito sostituto di un campanello da porta, si 
individuino e si stacchino dal trasformatore i 
fili del pulsante del campanello; quindi si col¬ 
leghino questi fili al circuito stampato princi¬ 
pale della scatola musicale per mezzo delle 
piste 36 (+V) e 35 (avviamento). Si può poi 
collegare l'uscita della scatola musicale ad un 
amplificatore di potenza per ottenere un vo¬ 


lume tale da attrarre l'attenzione. 

Se le leggi locali lo consentono, si può co¬ 
struire il collegamento scatola-telefono illu¬ 
strato nella fig. 3. Il disegno in grandezza na¬ 
turale, il piano di foratura e la disposizione 
dei componenti di questo circuito sono ri¬ 
portati nella fig. 4. Il collegamento telefoni¬ 
co rivela la tensione compresa tra 20 Hz e 
90 Hz che normalmente aziona la suoneria 
del telefono ed usa questa tensione per ioniz¬ 
zare la lampadina al neon 11. Questa é ottica¬ 
mente accoppiata, entro uno schermo per la 
luce, al fotoresistore LORI, il quale è colle¬ 
gato al circuito stampato principale per mez¬ 
zo delle piste 35 e 36. Quando il telefono 
suona, la scatola musicale entra in azione fin¬ 
ché il microtelefono non viene sollevato dal 
gancio o cessa la suoneria. Poiché il circuito 
ha un'alta resistenza in serie, non disturba il 
normale funzionamento del telefono. Inol¬ 
tre, l'accoppiamento ottico elimina qualsiasi 
pericolo per il sistema telefonico in seguito 
ad un accidentale collegamento alla rete del¬ 
l'alimentatore. 

Un radioamatore può programmare brevi 
messaggi in codice Morse, come, per esem¬ 
pio, un CQ seguito dal nominativo. Usando 
un relè nel circuito d'uscita audio, si può 
azionare un trasmettitore. 

Si possono collegare due scatole musicali 
in modo che un solo sincronismo controlli 
entrambe e che si possa suonare un accordo 
di due note contemporaneamente. Avendo 
un sintetizzatore di musica elettronica, si 
possono usare le linee d'uscita della scatola 
musicale per pilotare i circuiti di controllo 
del sintetizzatore stesso, creando alcune inte¬ 
ressanti sequenze non eseguibili con una ta¬ 
stiera convenzionale. ★ 
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UN TECNICO IN ELETTRONICA 
INDUSTRIALE È UN UOMO DIVERSO 


Pensi all’Importanza del lavoro nella 
vita di un uomo. Pensi a sé stesso e 
alle ore che passa occupato in un'at¬ 
tività che forse non La interessa. 

Pensi invece quale valore e signifi¬ 
cato acquisterebbe il fatto di potersi 
dedicare ad un lavoro non solo inte¬ 
ressante — o addirittura entusiasman¬ 
te — ma anche molto ben retribuito. 

Un lavoro che La porrebbe in grado 
di affrontare la vita in un modo di¬ 
verso, più sicuro ed entusiasta. 

Questo è quanto può offrirLe una 
specializzazione in ELETTRONICA IN¬ 
DUSTRIALE. Con il Corso di Elettro¬ 
nica Industriale Lei riceverà a casa 
Sua le lezioni: potrà quindi studiare 
quando Le farà più comodo senza 
dover abbandonare le Sue attuali at¬ 
tività. Insieme alle lezioni riceverà 
anche i materiali che Le consentiran¬ 
no di esercitarsi sugli stessi problemi 
che costituiranno la Sua professione di 
domani. 

Questi materiali, che sono più di 1.000, 
sono compresi nel costo del Corso e 
resteranno di Sua proprietà; essi Le 

LE LEZIONI ED I MATERIALI SONO 


permetteranno di compiere interes¬ 
santissime esperienze e di realizzare 
un allarme elettronico, un alimenta¬ 
tore stabilizzato protetto, un trapano 
elettrico il cui motore è adattabile ai 
più svariati strumenti ed utensili indu¬ 
striali, un comando automatico di ten¬ 
sione per l’alimentazione del trapano, 
e molti montaggi sperimentali. 

Lei avrà inoltre la possibilità di se¬ 
guire un periodo di perfezionamento 
gratuito di due settimane presso i la¬ 
boratori della Scuola, in cui potrà 
acquisire una esperienza pratica che 
non potrebbe ottenere forse neppure 
dopo anni di attività lavorativa. 
Richieda, senza alcun impegno da parte 
Sua, dettagliate informazioni sul Cor¬ 
so di Elettronica Industriale per cor¬ 
rispondenza. Presa d'atto Ministero della 
Pubblica Istruzione N. 1391 



Scuola Radio Elettra 

10126 tbrino-Via Stellone SI 633 
Tel.(011) 674432 

INVIATI PER CORRISPONDENZA 
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Un nuovo versatile circuito integrato - La 

Raytheon Semiconductor ha progettato il 
primo circuito integrato monolitico converti¬ 
tore da tensione a frequenza. Il nuovissimo 
dispositivo denominato tipo 4151 converte 
una tensione od una corrente continua ana¬ 
logica d'entrata in un flusso di impulsi di du¬ 
rata costante; quanto più alta é la tensione 
applicata all'entrata, tanto maggiore è il nu¬ 
mero di impulsi al secondo all'uscita. La 
gamma di frequenza del circuito integrato 
va da 0 a 10 kHz, mentre la sua larghezza di 
banda di funzionamento é compresa fra 
10 kHz e 100 kHz. Il suo segnale d'uscita ad 
impulsi é compatibile con tutte le logiche 
normali comprese la TTL, la CMOS, la DTL 
e la 1^ L. Il circuito integrato viene offerto in 
tre versioni: il tipo RM4151, considerato il 
migliore, ha una gamma di temperatura da 
-55 a -1-125 °C, il tipo commerciale 
RC4151 una gamma da 0 a -t-70 °C, e il 
tipo per autovetture RV4151 una gamma 
da -40 a -i-85 °C. Il dispositivo è disponi¬ 
bile con due tipi normali di involucri: un mi¬ 
ni DIR plastico ad otto piedini, identificato 
dal suffisso "NB", ed un involucro metallico 
ad otto piedini tipo TO-5 con suffisso "T". 
Adatte per funzionare con alimentazione sin¬ 


gola continua compresa tra -t-8 V e +22 V, 
le tre versioni hanno dissipazione di potenza 
caratteristica interna di 500 mW e sono in 
grado di fornire al carico una corrente fino 
a 20 mA. 

Il nuovo circuito può essere usato in una 
varietà di progetti sperimentali e dilettanti¬ 
stici. In relazione con i collegamenti esterni, 
un solo dispositivo può servire o come con¬ 
vertitore da tensione a frequenza o come 
convertitore da frequenza a tensione. Con 
questa doppia capacità, il dispositivo 4151 
può essere usato in sistemi di controllo, in 
alimentatori programmabili, in strumenti 
musicali elettronici, in strumenti medici di 
controllo e in tachimetri. Può anche essere 
utilizzato in applicazioni di collegamento tra 
minicomputer e microelaboratori ed in siste¬ 
mi numerici AM, FSK ed in sistemi di comu¬ 
nicazione e trasmissione di dati optoisolati. 
Come convertitore da analogico a numerico, 
può essere impiegato in molti tipi di stru¬ 
menti ed in unione ad elementi sensibili alla 
temperatura, alla pressione ed alla luce. Ef¬ 
fettivamente, la sua gamma di applicazioni 
è limitata solo daH'immaginazione e dall'abi- 
lità del progettista. 

Come si può rilevare dallo schema sempli- 
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Fig. 1 - Schema semplificato a blocchi de! dispositivo 4151. 


ficato a blocchi della fig. 1, il componente 
4151 comprende un comparatore di tensio¬ 
ne, un multivibratore ad un colpo, un ampli¬ 
ficatore logico separatore ed una sorgente 
commutata di corrente. La tensione positiva 
d'entrata viene confrontata con la tensione 
continua istantanea sviluppata ai capi di una 
rete RC esterna (RbCb)- Se la tensione d'en¬ 
trata è più alta della tensione della rete RC, 
il comparatore eccita il multivibratore ad un 
colpo il quale, a sua volta, fornisce un segna¬ 
le d'uscita aH'amplificatore separatore. Nello 
stesso tempo il multivibratore ad un colpo 
commuta momentaneamente in conduzione 
la sorgente di corrente, iniettando una carica 
nella rete RC e facendo cosi' alzare di una 
piccola quantità la tensione continua ai suoi 
capi. Se questa carica non aumenta la tensio¬ 
ne della rete RC sufficientemente per equi¬ 
parare o superare leggermente la tensione di 
entrata, il comparatore eccita di nuovo il 
multivibratore ad un colpo ripetendo l'ope¬ 
razione. 

Questo procedimento continua fino a che 
la tensione della rete RC equipara o supera la 
tensione d'entrata. A questo punto, la sor¬ 
gente di corrente rimane esclusa e la tensione 
della rete RC decade finché equipara di nuo¬ 
vo la tensione d'entrata. Quando questa con¬ 
dizione si verifica, il circuito funziona in 
condizioni di stato stabile. Il multivibratore 
ad un colpo viene eccitato e commuta in 
conduzione la sorgente di corrente ad una 
frequenza abbastanza rapida per mantenere 


la tensione della rete RC pari o leggermente 
superiore alla tensione d'entrata. Poiché la 
frequenza di scarica del condensatore Cb di¬ 
pende dal rapporto tra la tensione ai suoi ca¬ 
pi ed il valore del resistore Rb, la frequenza 
di commutazione del circuito è direttamente 
proporzionale alla tensione d'entrata. 

Due tipiche applicazioni del dispositivo 
4151 come convertitore da tensione a fre¬ 
quenza e come convertitore da frequenza a 
tensione sono riportate rispettivamente nella 
fig. 2-a e nella fig. 2-b. Entrambi i circuiti, 
che richiedono un'alimentazione singola e 
componenti passivi normali, sono stati rile¬ 
vati dal bollettino di caratteristiche pubblica¬ 
to dalla Raytheon. I resistor! possono essere 
da 1/4 W o da 1/2 W, mentre i condensatori 
possono essere ceramici od a pellicola plasti¬ 
ca per basse tensioni. Nessuno dei due circui¬ 
ti è critico per quanto riguarda la disposizio¬ 
ne dei componenti e dei collegamenti. Si può 
quindi seguire qualsiasi tecnica normale di 
montaggio purché si adotti una buona tecni¬ 
ca per i collegamenti. 

Adatto per funzionare con alimentazioni 
continue comprese tra 15 V e 22 V, il con¬ 
vertitore da tensione a frequenza della fig.2-a 
è previsto per accettare livelli d'entrata con¬ 
tinui compresi tra 0 e -i-IO V, fornendo se¬ 
gnali impulsivi d'uscita proporzionali com¬ 
presi tra 0 e 10 kHz. La frequenza d'uscita 
del circuito con 10 V d'entrata può essere 
stabilita regolando il potenziometro semifis¬ 
so da 5 kr2, il quale, con un resistore fisso 


56 











da 12 k^2, forma il resistere per stabilire la 
corrente d'uscita, Rs- Il periodo di un colpo 
(e quindi la durata dell'Impulso d'uscita) é 
determinato dalla formula: T = 1,1 RoCq. 
Con i valori specificati nello schema, T è pari 
circa a 76 fjisec. 

Il convertitore da frequenza a tensione 
(fig. 2-b) fornisce un'uscita continua com¬ 
presa tra 0 e +10 V proporzionale alla fre¬ 
quenza del segnale ad onda quadra d'entrata. 
Le reti resistive di polarizzazione, collegate 
ai piedini 6 e 7, mantengono il comparatore 
d'entrata in stato di escluso in condizioni di 
segnale zero. Un impulso negativo al piedi¬ 
no 6 (od un impulso positivo al piedino 7) 
sarà rivelato dal comparatore di tensione. 


Questo eccita il multivibratore ad un colpo il 
quale, a sua volta, fornisce un impulso di 
corrente all'integratore d'uscita CbRb- 
tensione continua sviluppata ai capi del con¬ 
densatore dell'integratore dipende dal nume¬ 
ro di impulsi di corrente ricevuti in un dato 
periodo di tempo e quindi dalla frequenza 
del segnale d'entrata applicato. 

Per un giusto funzionamento del circuito, 
la larghezza dell'Impulso d'eccitazione deve 
essere inferiore.al periodo del multivibratore 
ad un colpo (1,1 RqCo)- Se il segnale d'en¬ 
trata é un'onda quadra di 5 V da picco a pic¬ 
co di 10 kHz o meno, il differenziatore, for¬ 
mato dal condensatore d'accoppiamento da 
0,022 fiF e dalla rete resistiva di polarizza- 
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Fig. 2 - Applicazioni basilari per il 4151: 

a) convertitore da tensione a frequenza (VFC); 

b) convertitore da frequenza a tensione (FVCÌ. 
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zione, sviluppa impulsi adeguati ad eccitare 
il multivibratore ad un colpo. D'altra parte, 
se il circuito deve essere pilotato con un'en* 
trata triangolare o sinusoidale, tra la sorgente 
di segnale e l'entrata del 4151 deve essere 
usato un comparatore di tensione esterno od 
un trigger di Schmitt per squadrare il segnale 
applicato. 

I valori dei componenti del circuito pos¬ 
sono essere variati in base a speciali condizio¬ 
ni di funzionamento. Per esempio, il conden¬ 
satore d'accoppiamento e la rete di polariz¬ 
zazione che formano il differenziatore d'en¬ 
trata possono essere alterati per ricevere on¬ 
de quadre di ampiezze e frequenze differen¬ 
ti. Inoltre, il valore del condensatore dell'in¬ 
tegratore può essere aumentato per ridurre 
le ondulazioni d'uscita alle frequenze più 
basse. 

I convertitori base di cui si è parlato pos¬ 
sono essere modificati aggiungendo amplifi¬ 
catori operazionali ed altri circuiti ausiliari 
per alterare le caratteristiche di responso. 
Secondo la Raytheon si possono ottenere 
tipiche linearità di conversione da tensione a 
frequenza fino allo 0,05% usando, in unione 
con il 4151, un amplificatore operazionale 
integratore. Quando con il 4151 vengono 
usati normali amplificatori operazionali, può 
essere necessaria un'alimentazione doppia 
anziché singola. 


Prodotti nuovi - I laboratori di ricerca e di 
sviluppo della Philips hanno realizzato un se¬ 
lettore di canale a larga banda, compieta- 
mente integrato, che copre l'intera fascia 
VHF/UHF (40-950 MHz). Per questo scopo 
è stata progettata una nuova serie di circuiti 
integrati al silicio, in grado di risolvere i pro¬ 
blemi che si riscontrano nei circuiti integrati 
che elaborano segnali di frequenza cosi' ele¬ 
vata. L'integrazione completa del selettore di 
canale ha permesso di ottenere una costru¬ 
zione notevolmente semplificata e più com¬ 
patta (ved. fig. J). 

Anche sotto l'aspetto elettronico questo 
sintonizzatore offre alcuni notevoli vantaggi. 
Mentre sinora erano richiesti due sintonizza¬ 
tori per coprire l'intera banda TV, questo se¬ 
lettore di canale integrato copre, senza com¬ 
mutatori, la banda VHF e UHF fino a 950 
MHz. Essendo stato impiegato il sistema a 
larga banda, il selettore è estremamente ver¬ 
satile e tiene conto delle più recenti esigenze 
in fatto di televisione via cavo, fra cui l'im¬ 
piego di canali S, di bande fuori standard, 
ecc. Le eccellenti caratteristiche di elabora¬ 
zione del segnale e del rapporto segnale/ru¬ 
more rendono il sintonizzatore applicabile in 
quei casi in cui, a causa dell'eccessiva am¬ 
piezza e debolezza del segnale in ricezione, 
erano sinora necessari sintonizzatori speciali. 

Le nuove serie di circuiti integrati, proget- 
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tati espressamente per questo sintonizzatore, 
comprendono: un amplificatore a larga ban¬ 
da basato su quattro transistori UHF ed un 
certo numero di resistor! (fig. 4); un attenua¬ 
tore, consistente in sette diodi PIN e sette re¬ 
sistor!; due doppi stadi miscelatori bilanciati, 
di cui uno comprendente quattro diodi 
Schottky e l'altro otto; un circuito sintoniz¬ 
zatore consistente in due diodi varicap. 

I seguenti aspetti tecnologici caratterizza¬ 
no il nuovo progetto. I diodi ed i transistori 
UHF integrati vengono prodotti mediante la 
tecnica di diffusione impiegata nella produ¬ 
zione dei dispositivi UHF discreti, ma adatta¬ 
ta alla versione integrata e agli ulteriori pro¬ 
cessi di lavorazione collegati alla costruzione 
del selettore di canale. 

I dispositivi integrati, realizzati secondo le 


correnti tecnologie planari del silicio,non po¬ 
trebbero funzionare in modo soddisfacente 
alle altissime frequenze richieste in questo 
caso. Per questo motivo è stata scelta una 
tecnologia di isolamento in aria. In tal modo 
vengono notevolmente ridotti gli effetti di 
accoppiamenti parassiti fra i componenti del 
circuito; inoltre, la capacità parassita del ca¬ 
blaggio del circuito integrato viene sensibil¬ 
mente diminuita mediante l'adozione del ca¬ 
blaggio a multilivelli. 

I circuiti sono montati assieme agli altri 
componenti, come gli oscillatori, su un sub¬ 
strato di ossido di alluminio dotato di con¬ 
duttori prestampati. In questo modo, dato 
che i supporti hanno "beam teads" d'oro, è 
stato possibile l'assemblaggio riproducibile e 
di grande affidabilità dei circuiti. ★ 
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Nessun circuito integrato è tanto utile e 
versatile quanto un amplificatore operazio¬ 
nale, tranne un altro tipo di circuito integra¬ 
to comprendente quattro amplificatori ope¬ 
razionali, tutti contenuti nel medesimo invo¬ 
lucro. Questo nuovo tipo di circuito integrato, 
comunemente chiamato "quad op amp" 
(amplificatore operazionale quadruplo) nella 
letteratura anglosassone, può essere oramai 
reperito presso un gran numero di rivenditori 
di componenti elettronici; un modello parti¬ 
colarmente interessante è quello prodotto 
dalla National con la sigla LM324. 

Come è mostrato nella fig. 1, Tamplifica- 
tore operazionale LM324 è prodotto nella 
versione DIP con quattordici piedini; ciò che 
maggiormente colpisce in questo componen¬ 
te racchiuso in un involucro cosi' piccolo e 
compatto è che esso può essere alimentato 
con un alimentatore che fornisce una tensio¬ 
ne di una sola polarità. 

Un'altra caratteristica molto interessante 
del circuito integrato LM324 é che esso può 
venire alimentato con una tehsione di valore 
qualunque compreso tra un livello molto 
basso, pari a 3 V, ed un livello molto elevato, 
pari a 30 V. Questo fatto rende il circuito in¬ 
tegrato compatibile con i circuiti TTL 
(5,5 V) e ne rende possibile l'impiego con 
quasi tutti I normali valori di tensione forniti 
dalle comuni pile. 

Abbiamo avuto l'opportunità di speri¬ 
mentare circuiti integrati LM324 per parec¬ 
chio tempo e non se ne è bruciato neanche 
uno; tuttavia, la ditta costruttrice raccoman¬ 


da di non invertire la polarità della tensione 
di alimentazione per non provocare la rapida 
distruzione del dispositivo. 

Occorre cioè essere sicuri, montando il 
circuito integrato su una basetta perforata 
oppure per mezzo dei normali zoccoli, di di¬ 
sporlo correttamente sulla basetta oppure di 
inserirlo nel modo giusto nello zoccolo. 

Bisogna inoltre preoccuparsi di non creare 
un cortocircuito tra il morsetto di uscita ed 
il terminale positivo oppure la massa; un cor¬ 
tocircuito temporaneo può venire sopporta¬ 
to, ma un cortocircuito di lunga durata, spe¬ 
cialmente se avviene su più di un amplifica¬ 
tore, può provocare un accumulo di calore 
eccessivo e portare quindi alta distruzione 
del dispositivo. 

Il circuito integrato LM324, pur essendo 
in grado di svolgere quasi tutte le normali 
funzioni per cui è previsto qualunque ampli¬ 
ficatore op^erazionale, è particolarmente indi¬ 
cato per quelle funzioni che necessitano di 
diversi circuiti identici, oppure con caratte¬ 
ristiche simili, operanti in parallelo. Tra gli 
esperimenti più soddisfacenti effettuati con 
tale circuito, vi sono quelli eseguiti con un 
circuito generatore di impulsi molto versa¬ 
tile e con un interruttore al tocco ad inter¬ 
vento temporaneo. 

Nella fig. 2 è riportato lo schema elettri¬ 
co di un semplice generatore di impulsi che 
fa uso di un quarto del circuito integrato 
LM324. I quattro amplificatori operazionali 
contenuti nel circuito integrato sono indi- 
pendenti l'uno dall'altro, ad eccezione della 
alimentazione che invece è in comune, in 
modo che ciascuno di essi può essere impie¬ 
gato individualmente come generatore di im¬ 
pulsi autonomo. 

Se si utilizzano i componenti con i valori 
indicati nella figura, si ottiene una frequenza 
di ripetizione degli impulsi pari a circa 600 
Hz ed una durata dei medesimi pari a 600 mi¬ 
crosecondi. Con una tensione di alimentazio¬ 
ne di 10 V, l'ampiezza degli impulsi è di 
8,5 V. E' possibile cambiare il valore di tutti 
questi parametri variando la tensione di ali¬ 
mentazione e la capacità di CI. 

Un generatore di impulsi alquanto più 
versatile è mostrato nella fig. 3. In questo 
circuito è possibile variare la frequenza di ri¬ 
petizione degli impulsi da un impulso ogni 
pochi minuti fino a duecentomila impulsi al 
secondo (200 kHz) semplicemente cambian¬ 
do il valore di CI. Qui di seguito è riportata 
una tabella in cui sono mostrati i valori dei 
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parametri 

rilevati sul 

circuito sperimentale: 

CI (mF) 

Frequenza 

(Hz) 

Durata dell'impulso 
(msec) 

0,0001 

200 

0,025 

0,001 

20 

0,25 

0,01 

2 

2,5 

0,1 

0,2 

25 


Volendo, è possibile ridurre maggiormen¬ 
te la frequenza utilizzando un condensatore 
CI con capacità ancora maggiore. 

Il generatore di impulsi con schema con¬ 
venzionale mostrato nella fig. 3 può anche 
essere usato per effettuare vari esperimenti 
impiegandolo nel modo di seguito descritto. 


ottenere i migliori risultati si consiglia di uti¬ 
lizzare condensatori (CI nella fig. J) con va¬ 
lori di capacità differenti in modo da ottene¬ 
re frequenze di ripetizione diverse. I valori 
che possono essere usati dovrebbero essere 
compresi entro la gamma tra 0,2 ^iF e 1 /jF 
in modo tale che il lampeggiamento risulti 
distinguibile ad occhio. Come involucro si 
consiglia di usare una scatoletta di plastica 
entro cui il lampeggiatore a LED può essere 
montato in modo definitivo come curiosità 
oppure come dispositivo per richiamare l'at¬ 
tenzione. 

Se nessuno dei circuiti finora descritti ha 
destato interesse, consigliamo la costruzione 
del semplicissimo interruttore al tocco ad 
intervento temporaneo il cui schema elettri- 
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Fig. 1 - Vista dall'alto de! circuito 
integrato LM324. 


1) - Generatore di impulsi quadruplo con 
segnali di uscita non sincronizzati - Si col le¬ 
ghi semplicemente ciascuno dei quattro am¬ 
plificatori operazionali contenuti nel circuito 
integrato LM324 nel modo descritto per ot¬ 
tenere un generatore di impulsi indipendenti. 

2) - Generatore di impulsi doppio con se¬ 
gnali di uscita sincronizzati e con due fre¬ 
quenze di ripetizione indipendenti - I colle¬ 
gamenti da effettuare su due degli amplifica¬ 
tori operazionali contenuti nel circuito inte¬ 
grato LM324 per realizzare questo tipo di 
funzionamento sono indicati nella fig. 4. Un 
circuito come questo trova impiego nella 
musica elettronica, negli apparecchi per la 
sintesi della frequenza e per la divisione di 
frequenza. 

3) - Lampeggiatore "casuale" a LED - \ 
particolari delle modifiche da apportare al 
circuito base per ottenere questo tipo di fun¬ 
zionamento sono illustrati nella fig. 5. Per 


+10V 



Fig. 2 - Circuito generatore di impulsi. 


♦ 10V 



Fig. 3 - Per variare gli impulsi 
si modifichi il valore di CI. 


61 











































♦10V 




* Usare. ilctrcutTo 
detU 


Fig. 5 * Lampeggiatore casuale a LED. 





Fig. 6 - Interruttore a! tocco; 
per ottenere il funzionamento 
permanente si aggiunga 
la parte di circuito tratteggiata. 


CO è mostrato nella fig. 6. Il funzionamento 
di questo circuito si basa sull'uso di uno dei 
quattro amplificatori operazionali contenuti 
nel circuito integrato LM324 come compara¬ 
tore, ottenuto omettendo semplicemente di 
inserire il resistere di controreazione. Il se¬ 
gnale casuale (rumore) introdotto nelTampli- 
ficatore operazionale quando un dito viene 
avvicinato alla piastrina dell'interruttore fa 
si' che all'uscita deH'amplificatore venga pro¬ 
dotta una tensione crescerne la quale mette 
in azione il relè. 

Poiché il segnale casuale introdotto dal 
dito è essenzialmente costituito da una ten- 
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sione alternata, é necessario usare un ponte 
rettificatore in modo da convertire la tensio¬ 
ne di uscita in un segnale continuo. A sua 
volta questa tensione continua impulsiva vie¬ 
ne resa più uniforme con l'impiego di un 
condensatore, in modo da non provocare 
un funzionamento intermittente del relè. 
Per ottenere i risultati migliori si consiglia di 
fornire la tensione necessaria al funziona¬ 
mento del circuito per mezzo di un alimen¬ 
tatore, piuttosto che utilizzando pile elettri¬ 
che. L'assorbimento di corrente del circuito 
è inferiore a 10 mA quando viene usato un 
relè da 6 V e 500 ★ 












































PRESA D'ATTO DEL MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE NUMERO 1391 



I PROGRAMMATORI 


UNA PROFESSIONE NUOVISSIMA PER I GIOVANI CHE HANNO 
FRETTA DI AFFERMARSI E DI GUADAGNARE. MOLTO. 


Davvero non c’è tempo da 
perdere. Entro i prossimi 5 
anni saranno necessari alme¬ 
no 100.000 tecnici qualificati 
nella Programmazione ed Ela¬ 
borazione dei Dati, altrimenti 
migliaia di calcolatori elettro¬ 
nici, già installati, rischieran¬ 
no di rimanere bloccati e inu¬ 
tilizzati. 

Del resto, già oggi per le 
Aziende diventa difficile tro¬ 
vare dei giovani preparati in 
questo campo (basta guarda¬ 
re gli annunci sui giornali). 
Per venire incontro alle con¬ 
tinue richieste e per offrire ai 
giovani la possibilità di un im¬ 
piego immediato, di uno sti¬ 
pendio superiore alia media 
e di una carriera rapidissima, 
la SCUOLA RADIO ELETTRA 
ha istituito un nuovissimo 
corso per corrispondenza: 
PROGRAMMAZIONE 
ED ELABORAZIONE DEI DATI 
In ogni settore dell’attività 
umana i calcolatori elettronici 



hanno assunto il ruolo di cen¬ 
tri vitali, motori propulsori 
dell’Intero andamento azien¬ 
dale. Per questo non possono 
rimanere inattivi. E per que¬ 
sto le Aziende commerciali o 
industriali, pubbliche o pri¬ 
vate, si contendono (con sti¬ 
pendi sempre più alti) i giova¬ 
ni che sono in grado di “par¬ 
lare” ai calcolatori e di sfrut¬ 
tarne in pieno le capacità 
LA SCUOLA RADiO ELETTRA 
VI FA DIVENTARE PROGRAM¬ 
MATORI IN POCHI MESI, 
Attenzione: a questo corso 
possono iscriversi tutti; non 
si richiede una preparazione 
precedente, ma solo attitudi¬ 
ne alla logica. 



Seguendo, a casa Vostra, il no¬ 
stro corso di Programmazione 
ed Elaborazione dei Dati, im¬ 
parerete tutti i più moderni 
“segreti” sul “linguaggio” dei 
calcolatori. E li imparerete 
non con difficili e astratte no¬ 
zioni, ma con lezioni pratiche 


e continui esempi. La Scuola 
Radio Elettra dispone infatti 
di un modernissimo e com¬ 
pleto Centro Elettronico dove 
potrete fare un turno di prati¬ 
ca sulla Programmazione,che 
vi consentirà un immediato 
inserimento in una qualsiasi 
Azienda. 

^PORTANTE: al termine del 
corso la Scuola Radio Elettra 
rilascia un attestato da cui ri¬ 
sulta la Vostra preparazione. 
Nel Vostro interesse, richie¬ 
deteci subito maggiori infor¬ 
mazioni. 

Mandateci il vostro nome, co¬ 
gnome e indirizzo: vi fornire¬ 
mo, gratis e senza alcun im¬ 
pegno, una splendida e det¬ 
tagliata documentazione a 
color- 

Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 5/ 633 o 

10126 Torino S 



LE LEZIONI ED I MATERIALI SONO INVIATI PER CORRISPONDENZA 






OCCASIONI 

Le risposte alle inserzioni devono essere inviate diret¬ 
tamente airindirizzo indicato su ciascun annuncio. 


VENDO ricetrasmettitore Midland 13800, 5 watt, 
3 canali tutti quarzati, perfettamente nuovo, a 
L. 45.000. Vendo amplificatore stereo 30+ 30 W 
montato perfettamente, ottimo funzionamento, 
controlli separati di toni e volume sui due canali, 
5 ingressi, contenitore professionale satinato nero, 
a L. 150.000. Vendo fotocellula professionale per 
gare sci con condensatore ottico e scatola stagna 
a L. 80.000. Scrivere a Marco Glaray, via Campi- 
glia 68 - 10147 Torino - tei. 29.33.80. 

» • * 

VENDO oscilloscopio a L. 90.000; radio Tenko a 
9 gamme (a 13 transistori) comprese aerei, polizia, 
radioamatori, a L. 40.000. Indirizzare a Giuseppe 
Franco, via Massena 91 - 10128 Torino - tele¬ 
fono 50.16.71. 

* * * 

EX ALLIEVO Scuola Radio Elettra, a tempo libe¬ 
ro, eseguirebbe a domicilio lavori di ribobinatura 
di motori, trasformatori, bobine di apparecchiature 
elettriche di modeste dimensioni e potenza. Scri¬ 
vere a Guido Caligaris, via Sempione 136 - 10155 
Torino. 

« « * 

ACQUISTO gli schemi elettrici delle vecchie radio 
a valvole Incar VZ 57 e Lambda Serie R365. 
Acquisto anche se fotocopiati. Acquisto anche se 
facenti parte di un volume. Enzo Della Martina, 
via Pisacane 105 - 55049 Viareggio (Lucca). 


EX ALLIEVO S.R.E. del corso Radio Stereo a 
Transistori eseguirebbe a domicilio, per seria ditta, 
montaggi di ogni tipo sia a valvole sia a transistori, 
preferibilmente su circuito stampato. Per accordi 
scrivere a; Giuseppe Aseglio, via Coassolo 2 - 
10070 Corio Canavese (Torino), 


* * ** 4 : ******** 


L’ ANGOLO 
DEGLI INCONTRI 

Riservato ai Lettori ed Allievi che desiderano cono¬ 
scerne altri: a tutti buon incontro! 

VINCENZO CANETTI, via Torrente Cedra 12 - 
43100 Parma. 

GIORGIO DIAZZI, via Staffette Partigiane 31 - 
41012 Carpi (Modena), tei. 059/686.203. 

JOSE MERSCHBECHER, via Balustra 3 - 15057 
Tortona (Alessandria). 

CERCO amici che abbiano i seguenti hobby: 
Elettronica - corrispondenza - Radiantìstica per 
scambio di idee, ospitalità. Gaetano Della Gatta, 
C.P. 157 -80059 Torre Del Greco (Napoli). 


MODULO PER INSERZIONE 

• Le inserzioni in questa rubrica prevedono offerte di lavoro, cambi di materiale, proposte in genere, ricer¬ 
che di corrispondenza, ecc., sono assolutamente gratuite e non devono superare le 50 parole. Verranno 
cestinate le lettere non inerenti al carattere della nostra Rivista. 

• Ritagliate la scheda ed inviatela in busta chiusa a: Radiorama, Segreteria di Redazione - Sezione corrispon- 
enza - via Stellone, 5-10126 Torino. 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 


Indirizzo: ... 


























TRA QUALCHE MESE POTRAI ESSERE UN 

ELETTRAUTO SPECIALIZZATO 


L'Elettrauto deve essere oggi un tecnico prepa¬ 
rato, perché le partì elettriche degli autoveìcoli 
sono sempre più progredite e complesse e si 
pretendono da esse prestazioni elevate. 

E' necessario quindi che l'Elettrauto possieda 
una buona preparazione tecnica e conosca a 
fondo l'impiego degli strumenti e dell'attrez¬ 
zatura dì controllo. 

PUOI DIVENTARE 
UN ELETTRAUTO SPECIALIZZATO 

con il nuovo Corso di Elettrauto per corrispon¬ 
denza della Scuola Radio Elettra. 

E' un Corso che parte da zero e procura non so¬ 
lo una formazione tecnica di base, ma anche 
una valida formazione professionale. 



Se vuoi 

• qualificarti 

• iniziare una nuova attività 

• risolvere i quesiti elettrici della tua auto 

questa è la tua occasione ! 


I 



I 


COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATt 
spedire senza busta e senza francobollo 





Scuola Radio Elettra 


10100 Torino AD 
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E' UN CORSO PRATICO 
(CON MATERIALI) 

Per meglio comprendere i fenomeni che inter¬ 
vengono nei circuiti elettrici, il Corso prevede 
la fornitura di una ricca serie di materiali e di 
attrezzature didattiche. Riceverai, compresi nel 
costo del Corso, un misuratore per il controllo 
delle tensioni e delle correnti continue, che 
realizzerai tu stesso; inoltre riceverai un salda¬ 
tore, diversi componenti elettrici ed elettroni¬ 
ci, tra cui transistori per compiere svariate eser¬ 
citazioni ed esperienze, che faciliteranno la tua 
preparazione. Inoltre, avrai modo di costruire 
pezzo per pezzo, con le tue mani, un moderno 


CARICABATTERIE: 



interessante apparecchio, indispensabile per l'e¬ 
lettrauto, che può caricare qualsiasi batteria per 
autoveicoli a 6 V, 12 V e 24 V. Realizzato se¬ 
condo le più recenti tecniche costruttive, esso 
prevede dispositivi automatici di protezione e di 
regolazione, ed è dotato di uno strumento 
per il controllo diretto della carica. Inoltre, 
monterai tu stesso, con i materiali ricevuti, un 

VOLTAMPEROMETRO 

PROFESSIONALE 

strumento tipico a cui l'elettrauto ricorre ogni¬ 
qualvolta si debba ricercare un guasto e con¬ 
trollare i circuiti elettrici di un autoveicolo. 

LE LEZIONI ED I MATERIAL! SONO 



AMPIO SPAZIO E' DEDICATO ALLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Nel Corso è previsto l'invio di una serie di 
Schemari e Dati auto, contenenti ben 200 sche¬ 
mi di autovetture, autocarri, furgoni, trattori 
agricoli, motoveicoli, ecc.; una raccolta di Ser¬ 
vizi Elettrauto dedicati alla descrizione, manu¬ 
tenzione e riparazione di tutte le apparecchia¬ 
ture elettriche utilizzate negli autoveicoli. Com¬ 
pletano la formazione tecnica una serie di di¬ 
spense di Motori, di Carburanti, di Tecnologia, 

IMPORTANTE 

Al termine del Corso, la Scuola Radio Elettra 
ti rilascerà un attestato comprovante gli studi 
da te seguiti. 

COI TEMPI CHE CORRONO... 

...anche se oggi hai già un lavoro, non ti senti¬ 
resti più sicuro se fossi un tecnico specializza¬ 
to? Si', vero? E allora non perdere più tempo! 
Chiedici informazioni senza impegno. 

Compila, ritaglia e spedisci questa cartolina. Ri¬ 
ceverai gratis e senza alcun impegno da parte 
tua una splendida, dettagliata documentazione 
a colori. 

Scrivi indicando il tuo nome, cognome, indi¬ 
rizzo. Ti risponderemo personalmente. 

Scuola Radio Elettra 


10126 Torino-Vìa Stellone 5 633 
Tel.(011) 674432 

INVIATI PER CORRISPONDENZA 
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ELETTRAUTO 

' PER CORTESIA, SCRIVERE IN STAMPATELLO 


MITTENTE: 

NOME_ 

COGNOME _ 

PROFESSIONE_ETÀ 

VIA_N. _ 

CITTÀ _ 

COD. POST. _ PROV_ 

MOTIVO DELLA RICHIESTA: PER HOBBY □ 

PER PROFESSIONE O AVVENIRE □ 














Presa d'atto Ministero della Pubblica Istruzione N. 1391 


m M Minillllll A MBIIIK ”111^ 


Noi. La Scuola Radio Elettra. La più Importante Organizzazione Europea di Studi 
per Corrispondenza. 

Noi vi aiutiamo a diventare "qualcuno" insegnandovi, a casa vostra, una di queste 
professioni (tutte tra le meglio pagate del momento): 



Le professioni sopra illustrate sono tra 
le più affascinanti e meglio pagate: le 
imparerete seguendo i corsi per 
corrispondenza della Scuola Radio 
Elettra. 


DISEGNATORE MECCANICO 
PROGETTISTA - MOTORISTA 
AUTORIPARATORE - ASSISTENTE E 
DISEGNATORE EDILE - 
TECNICO DI OFFICINA - LINGUE 


I corsi si dividono in: 

CORSI TEORICO PRATICI 

RADIO STEREO A TRANSISTORI - 
TELEVISIONE - TRANSISTORI - 
ELETTROTECNICA - ELETTRONICA 
INDUSTRIALE - HI-FI STEREO - 
FOTOGRAFIA - ELETTRAUTO 
Iscrivendovi ad uno dì questi corsi 
riceverete, con le lezioni, i materiali 
necessari alla creazione dì un laboratorio 
di livello professionale. In più, al termine 
di alcuni corsi, potrete frequentare 
^ gratuitamente per 2 settimane i 
laboratori della Scuola, per un periodo 
di perfezionamento. 

CORSO NOVITÀ' 

ELETTRAUTO 

CORSI PROFESSIONALI 

PROGRAMMAZIONE ED 
ELABORAZIONE DEI DATI 
ESPERTO COMMERCIALE - 
IMPIEGATA D’AZIENDA - 


CORSI ORIENTATIVO-PRATICI 

SPERIMENTATORE ELETTRONICO 

adatto ai giovani dai ai 15 anni. 

ELETTRAKIT TRANSISTOR 

un divertente hobby 

per costruire un portatile a transistori 


NON DOVETE FAR ALTRO 
CHE SCEGLIERE... 


...e dirci cosa avete scelto. 

Scrivete il vostro nome, cognome e 
indirizzo, e segnalateci il corso o i corsi 
che vi interessano. 


Noi vi forniremo, gratuitamente e senza 
alcun impegno da parte vostra, le più 
ampie e dettagliate informazioni in 
mento. 

Scrivete a: 

Scuola Radio Elettra 


10126 Ibrino-Via Stellone 5/633 
1èl.(011) 671432 






































































